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Vorrede. 



Daa vorliegende kleine Buch liiit sich zur Aufgabe gestellt, 
I ober alle wichtigeren Fragen Auskunft zu geben, die sich auf die 
I hydraulischen Vorgänge in der Turbine, auf die Berechnung der 
I Abmessungen, auf die Betriebseigenschaften, das Hegeln und die 
' Prüfung der Turbinen beziehen. Es ist in erster Linie dazu be- 
stimmt, den Anfänger in den Stoff einzuführen. Ich hoffe, daß 
auch der erfahrene Ingenieur, der über den ihm sonst ferne 
liegenden Gegenstand sich belehren wiU, das Buch mit Vorteil 
I benutzen, und daB selbst der Fachmann es nicht unbefriedigt aus 
[ der Kand legen wird; bei der Abfassung habe ich aber doch stets 
den Standpunkt der Studierenden im Auge gehabt, die sich in das 
Wesen der Turbinen hineinarbeiten wollen, nachdem sie zwar 
' Ihren Kurs über Mechanik gehört haben , aber noch im vollen 
K Bingen mit deren Grundsätzen be,gri[fen sind, ein Zustand, der sich 
■zumeist noch längere Zeit hinzieht. Es wurden darum nicht nur 
Wiile Elemente der Hydraulik, sondern auch die Grundbegriffe der 
»Mechanik in den Text aufgenommen, damit der Leser alles unter 
■ der Hand habe, was zum Verständnis notwendig ist, und nicht zum 
Kachschlagen erst nach anderen Büchern' greifen müsse. 

Mit Rücksicht auf diesen Leserkreis wurde mit den einfachsten 
Bllfsmitteln gearbeitet und vor allem nach möglichster Änschau- 
f llcbkeit gestrebt. Es wurde darum die alte Wasserfa den -Theorie 
|, beibehalten , die einen viel deutlicheren Einblick in die Wechsel- 
E Wirkung zwischen dem strömenden Wasser und den Turbinen- 
|«ohaateln vermittelt als die neuere Theorie nach PrÄsil und Lorenz, 
i der die strömende Waasermasae als Ganzes behandelt wird, 



IV Vorrede. 

die aber auch ihrerseits mit Voraussetzungen arbeitet, die der 
Wirklichkeit nicht genau entsprechen, so daß auch sie kein ganz 
zutreffendes Bild gibt. 

Mit dem Streben nach Anschaulichkeit hängt die Verwendung 
graphischer Konstruktionen in allen denjenigen Fällen zusammen, 
wo ihre Anwendung für den Studierenden, der ohnehin vor dem 
Reißbrett sitzt, bequemer ist als die Rechnung. Um die Über- 
sichtlichkeit zu fördern, wurde der Stoff in möglichst kleine, eng 
umschriebene Abschnitte geteilt. Minder wichtige Partien, deren 
Studium ohne Schaden für das Verständnis des Folgenden zurück- 
gestellt werden kann, sind in kleinerer Schrift gehalten. 

Bei der Theorie der Turbinen bietet die Berücksichtigung der 
hydraulischen Widerstände die größten Schwierigkeiten. Führt 
man sie einzeln in die Rechnung ein, soweit dies überhaupt 
möglich ist, so erhält man verwickelte Formeln, bei denen die 
Übersicht verloren geht und aus denen sich der Einfluß der ein- 
zelnen Größen nur noch schwierig erkennen läßt. Es wurde darum 
der Weg eingeschlagen, für die Widerstände von vornherein einen 
Abzug am Gefälle zu machen und mit dem übrigbleibenden Teil, 
dem sogenannten wirksamen Gefälle, so zu rechnen, als ob über- 
haupt keine Widerstände vorhanden wären. Man bekommt hierbei 
verhältnismäßig einfache Formeln, die ein deutliches Bild der Vor- 
gänge geben und namentlich auch besser erkennen lassen, welchen 
Anteil die einzelnen Größen daran haben. Dieser Einblick ist 
namentlich darum wichtig, weil man die Wahl derjenigen Größen, 
die bei der Berechnung einer Turbine von vornherein angenommen 
werden müssen, mit offenen Augen treffen kann. Der Leser wird 
sich freilich stets daran erinnern müssen, daß jede Theorie nur ein 
vereinfachtes Bild der unendlich verwickelten Wirklichkeit geben 
kann. Ich habe keine Gelegenheit versäumt, darauf hinzuweisen, 
daß man die Sicherheit hinter sich läßt und sich mit der Wahr- 
scheinlichkeit begnügen muß, sobald man von der mathematischen 
Abstraktion zur Wirklichkeit übergeht. 

Die Neuzeit hat unter den verschiedenen Bauarten der Turbine, 
wie sie im Laufe der Zeit entstanden sind, so gründlich aufgeräumt, 
daß im gegenwärtigen Augenblick nur noch zwei Formen, die 



Vorrede. V 

Francisturbine und das Löffelrad, in allgemeinerem Gebrauche stehen. 
Ich habe dennoch die älteren Formen in den Rahmen des Buches 
aufgenommen, da es mir zweckmäßig schien, den Anfänger sich 
erst an den einfacheren Formen der Axialturbine einüben zu lassen, 
bevor er sich an einer Francisturbine versucht. Es bietet namentlich 
die Jonvalturbine, für die sich die Theorie des mittleren Fadens 
und die Konstruktion der Schaufeln besonders einfach gestaltet, 
ein treffliches Beispiel, um sich in die Grundsätze hineinzuleben. 

Der Schwerpunkt des ganzen Gebietes liegt in den Gesetzen, 
nach denen das Wasser durch die Turbinenkanäle hindurchfließt. 
Sind diese vollständig erfaßt worden, so ergibt sich die Bestimmung 
der Abmessungen einer Turbine für gegebene Verhältnisse für den 
geübten Ingenieur so gut wie von selbst; denn es handelt sich 
hierbei ja nur darum, den Turbinenkanälen diejenigen Querschnitte 
zu erteilen, die für den Durchgang einer gegebenen Wassermenge 
erforderlich sind. Er wird nach kurzer Überlegung einen brauch- 
baren Weg durch die unbegrenzten Möglichkeiten finden. Nicht 
so der Anfänger, der sich nirgends unbehaglicher fühlt, als der 
absoluten Freiheit gegenüber. Ich habe darum für alle behandelten 
Typen bis ins einzelne gehende Vorschriften aufgestellt, an denen 
der Anfänger sicher und verhältnismäßig schnell zum Ziele klettern 
kann. Er bleibe sich nur dessen bewußt, daß derartige Vorschriften 
oder Rechuungsschemata nie Anspruch darauf erheben können, 
unter allen Umständen brauchbar zu sein, daß sie überhaupt nur 
als Vorschläge aufzufassen sind, an die man sich halten kann 
oder nicht, wie es gerade zweckmäßig zu sein scheint. Er bekommt 
auf diesem Wege doch etwas aufs Reißbrett, an dem er seine Kritik 
üben kann; gefällt es ihm nicht, so möge er es abändern. Übrigens 
möchte ich den Nutzen dieser „Eselsbrücken" selbst für den Fach- 
mann doch nicht zu tief anschlagen ; denn ihre Anwendung sichert 
den Konstruktionen eine gewisse Stetigkeit. Es hat keinen Sinn, 
dem Leitrad einer gewissen Turbinennummer am Samstagabend 
18 Leitschaufeln zu geben, während man ihm vielleicht am Montag 
früh 24 zuteilen würde. 

In der Nomenklatur habe ich mir einige Abweichungen vom 
allgemeinen Gebrauche erlaubt. Anstatt von Reaktions- und von 
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Aktionsturbincn spreche ich von Turbinen mit gestautem Durchfluß 
und von solchen mit staufreiem Durchfluß oder abgekürzt von 
Stauturbineh und von staufreien Turbinen. Es sei mir ein Wort 
zur Rechtfertigung gestattet. Ein Gegensatz zwischen Reaktion 
und Aktion besteht im Grunde gar nicht. In beiden Fällen hat 
man es mit der Rückwirkung des abgelenkten Wasserstromes gegen 
die ablenkenden Schaufeln zu tun; es findet denn auch diese Rück- 
wirkung in beiden Fällen genau denselben analytischen Ausdruck. 
Wenn die beiden Namen aber genau genommen dasselbe besagen, 
so sind sie ungeeignet, die bestehenden Gegensätze zwischen den 
beiden Turbinenformen zu bezeichnen. Diese Gegensätze werden 
durch die Formeln p^ >i?2 und jp^ =P2 ausgedrückt, und die neuen 
Bezeichnungen sind nichts anderes als Übersetzungen dieser Formeln 
in die Umgangssprache. Die alten Bezeichnungen sind wie geschaffen, 
um schwere Verwirrung in den Köpfen der Anfänger hervorzurufen, 
und je eher man sie durch wirklich zutreffende ersetzt, desto 
besser ist es. 

Für die Bezeichnung sind die Vorschläge von Camerer zur 
Anwendung gekommen. 

Zürich, im März 1908. 



Rudolf Esclier. 
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I. Hydrostatik. 



1. Kapitel. 
Gleichgewicht im ruhenden Wasser. 

1. Oberfläche einer mhenden Waasertnasse. Steht eine gefaßte, 
mhende Wassermasse unter dem ausschlieSlicheD Eintlafi der Schwer- 
kraft, so stellt sich ihre Oberfläche wa^recht ein. Wenn dem nicht 
so wäre, so müBten die höher liegenden Teilchen so lange Über die 
andern herunterfließen, bia alle gleich tief stehen. 

2, Kommnnizierende RÖfaren. Ad dieser Tatsache wird nichts 
geändert, wenn man nach Fig. 1 einen festen KOrper teilweise in 
die Wassermasse eintancbt. Es wird auch dann nichts daran ge- 
ändert, wenn man sich den eingetauchten KOrper nach vorne und 
nach hinten bis zur Berührung mit den Gefäßwänden auegedehnt 
denkt. Es stellt sich somit der Wasserspiegel in den beiden Schen- 
keln der kommunizierenden Röhren (Fig. 2) auf dieselbe Höhe ein. 



Fig. 1. 



Fig. 2. 



Fi«. 3. 



8. Dmck Im Innern einer mhenden Wassermasse. Denkt man 
sich in den einen senkrechten, zylindrischen Teil der kommunizieren- 
den Röhren {Fig. 3) einen gewichtloaen Kolben von verschwindend 
kleiner Dicke reibungsfrei eingebaut, so wird hierdurch das Gleich- 
gewicht nicht gestört. Man kann nnnmehr die über dem Kolben 
stehende Wassersäule wegnehmen und das Gleichgewicht dadurch 
bewahren, daß man an ihrer Stelle eine Kraft F von geeigneter 
Größe senkrecht auf den Kolben drücken läßt. Die weggenommene 
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Wassermasse ruhte offenbar nur aof dem Kolben, indem die senk- 
rechten Wfinde ihr ja keine Stütze bieten konnten. Darans geht 
hervor, dafi die Kraft P gleich dem Gewicht der Wassermasse sein 
maß, die sie ersetzen soll. 

Bezeichnet man mit y das spezifische Gewicht oder das Gewicht 
der Volumeneinheit des Wassers, und bedeutet i die Kolbenflftche, 
so hat man 

F=FBy (1) 

Auf die Flächeneinheit wirkt in einer Tiefe ff unter dem 
Wasserspiegel in senkrechter Richtung der spezifische Druck 

t = »-/ (2) 

Es seien in die beiden äußeren der drei kommunizierenden 
(Fig. 4) in derselben Höhe zwei unendlich dllnne, gewichts- 
lose Kolben eingesetzt und durch Kräfte 
P, und P, gegenüber dem mit Wasser bis 
auf die Höhe H aurgefüllten Mittelschenkel 
im Gleichgewicht gehalten. Sind F^ nnd F^ 
die Kolbenflächen , so bestehen nach dem 
Vorigen die Beziehungen 
Pj = P,Hj. 
P, = P,ffy. 



Rohren 






Fig. 4, 



Nimmt man die Kräfte Pj nnd P, weg nnd füllt man die Auflen- 
schenkel bis auf die Höhe R mit Waaser auf, so mufl wieder Gleich- 
gewicht vorhanden sein; die Kräfte P^ nnd P, sind also durch die 
Auffüllung mit Wasser vollständig ersetzt worden. Die Wirkung 
der Auffüllung ist unabhängig von der Gestalt des Gefäßes und 
nur abhängig von der Ausdehnung des Kolbens und von der 
Tiefe ff unter dem Wasserspiegel. Somit ist der spezifische Druck 
in senkrechter Richtung unabhängig von der Gestalt des Gefäßes; 
er wird lediglieh durch die Tiefe unterm Wasserspiegel ond das 
spezifische Gewicht der Flüssigkeit bestimmt. 



4. Prinzip von Pascal. 




denke sich die zwischen den 
Schenkeln des Winkels <f (Fig. 6) 
eingeschlossene Wassermasse in 
dem kreisförmig gebogenen Teil 
einer kommunizierenden Röhre 
von unveränderlichem Querschnitt 
fest geworden , dabei aber als 
Ganzes beweglich geblieben. Un- 
ter der Voraussetzung, daß das 
Eigengewicht dieser Wassermasse 
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als verschwindend klein angesehen werden könne, besteht Gleich- 
gewicht, wenn 

oder -Pi = ^2 • 

Da nun tatsächlich Gleichgewicht besteht, ist daraus der Schluß 
zu ziehen, daß der Wasserdruck auf die beiden Endflächen derselbe 
ist, oder daß sich der Druck des Wassers nach allen Rich- 
tungen gleichmäßig fortpflanzt. 

Der Druck auf den Kolben F (Fig. 6) ist somit 

P=FHy, 

wie auch seine Achse gerichtet sein möge. 

5. Maß des Druckes. Der Druck im Innern einer Wassermasse 
wird durch die Tiefe des betreffenden Punktes unter dem Wasser- 
spiegel gemessen. Wo dieser nicht zugänglich ist, oder wo ein 
freier Wasserspiegel nicht besteht, wie bei einem allseitig geschlosse- 
nen Gefäß, benutzt man besondere Meßinstrumente. 

a) Das Piezometer (von griech. piezo = ich 
drücke) besteht nach Fig. 7 aus einer oben offenen, 
heberförmigen Röhre, die unten an das Gefäß an- 
geschlossen ist und nach oben so weit hinaufgeführt 
wird, daß sich ein freier Wasserspiegel darin bilden pX^^>\ 1 [ 
kann. Die Piezometerhöhe mißt ohne weiteres den V"^^\ 
Druck im Gefäß. Es ist ^^ \^ 

p = Hy (3) ^^•'^• 

Mißt man H in Zentimetern, so ist, da das Gewicht von 1 ccm 

gleich 1 g ist, 

p = H g/qcm 

TT 

oder p = ^- -^ kg/qcm. 

Man wird es meistens vorziehen, H in Metern zu messen; 
dann ist 

P = -{q kg/qcm (3a) 

Der Druck von 1 kg/qcm wird als Atmosphäre bezeichnet.*) 

^) Der mittlere Atmosphärendruck in Meereshöhe wird durch eine Queck- 
silbersäule von 760 mm bei 0® gemessen. Dies ergibt bei einem spezifischen 
Gewicht des Quecksilbers von 13,596 einen Druck von 1,0336 kg/qcm. Die 
Technik setzt der Bequemlichkeit wegen als Atmosphärendruck einen Druck 
von 1 kg/qcm in ihre Bechnungen. Der technischen Atmosphäre entspräche 
eine Quecksilbersäule von 785,5 mm bei 0^. 
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Ein Druck von einer Atmosphäre entspricht dem Drucke einer 
Wassersäule von 10 m. Eine Wassersäule von 1 mm bringt auf 1 qm 
einen Druck von 1 kg hervor. 

Das Piezometer eignet sich sehr gut dazu, sich eine deutliche 
Vorstellung von den Druckverhältnissen zu machen. Für wirkliche 
Messungen ist es nur verwendbar, wenn es nicht zu hoch wird, 
wenn also die Drücke klein sind. 

b) Das Quecksilbermanometer (von lat. manus = Hand, hier 
im Sinne von Kraft). (Fig. 8.) An die Stelle der Wassersäule tritt 
eine Quecksilbersäule. Die Höhe H, mit dem spezifischen Gewicht 
des Quecksilbers multipliziert, gibt den Piezometerstand. Auch 
dieses Instrument ist für größere Drücke unhandlich und zudem 
schwer transportabel; es wird daher selten gebraucht. 






Fig. 8. 



Fig. 9. 



Fig. 10. 



c) Das Federmanometer besteht aus einem elastischen Metall- 
gefäß, das mit dem Druckraum in Verbindung gebracht wird und 
sich je nach dem Drucke in seiner Form verändert. Diese Ände- 
rung wird durch ein Zeigerwerk in stark vergrößertem Maßstab zur 
Anschauung gebracht; die Skala muß durch den Versuch bestimmt 
werden, wobei ein Quecksilbermanometer zur Kontrolle zu benutzen 
ist. Das Manometer von Bourdon (Fig. 9) besitzt eine gebogene 
Röhre von flachem Querschnitt. Bei zunehmendem Druck strebt sie 
immer mehr dem kreisförmigen Querschnitt zu und streckt sich 
hierbei. Beim Manometer von Schäffer & Budenberg (Fig. 10) 
wird die Durchbiegung einer gewellten Platte zum Messen des 
Druckes benutzt. 

Die Manometerfedern ändern sich beim Gebrauch wie alle 
Federn. Ihren Angaben ist daher Vorsicht entgegenzubringen, und 
eine häufige Kontrolle, am besten mittels eines Quecksilberraano- 
meters, ist unerläßlich. — Die im Handel vorkommenden Metall- 
manometer besitzen in der Regel zum Anschluß ein Gasgewinde von 
^/g" engl, (äußerer Durchmesser = 21 mm). 
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6. Negativer Druck. Füllt man ein Gefäß durch Eintauchen 
unter Wasser und zieht man es nach Fig. 11 in umgestürzter Lage 
wieder heraus, doch so, daß der Rand noch unter- 
getaucht bleibt, so wird man finden, daß das Wasser ; 
nicht ausläuft. Die Erscheinung ist auf den Druck 
der äußeren Luft zurückzuführen. Ist a der Druck . ^ 
der Atmosphäre auf die Flächeneinheit und ^ der \f 
Druck an der höchsten Stelle, so wirkt auf den z-- 
Querschnitt F in der Höhe des Wasserspiegels j^ U 

von oben: ein Druck Fi^-^-Ky)^ 
von unten: ein Druck Fa^ 

und da diese beiden Drücke einander gleich sein müssen, ergibt sich 

V='a — Hy (4) 

Die Höhe K kann nicht größer werden, als daß 

Hy = a , 

Zöge man das Gefäß noch weiter heraus, so bliebe die Flüssig- 
keit stehen, da der Wert von p nach Gl. 4 nicht negativ werden 
kann. Über der Flüssigkeit würde sich ein luftleerer Kaum bilden. 
Wenn der Atmosphärendruck 1 kg/qcm beträgt, so kann für Wasser 
die Höhe H nicht größer als 10 m sein. 

Bei hydraulischen Vorgängen steht das Wasser mit seltenen 
Ausnahmen zu Beginn unter atmosphärischem Druck und fließt 
zuletzt wieder in einen Kaum unter demselben Druck. Hierbei 
fällt der Atmosphärendruck ganz aus der Rechnung, und darum 
zieht man es meistens vor, ihn gar nicht erst einzuführen; man 
zählt den Druck erst von einer Atmosphäre an oder, in andern 
Wollten, man rechnet mit dem „Überdruck" (über die Atmosphäre).^) 

Zählt man in dieser Weise, so erhält man für den Druck im 
Scheitel des Gefäßes den negativen Wert 

P = — Sy, (5) 

und man spricht von einem negativen Druck, obwohl das für Flüssig- 
heiten eigentlich keinen Sinn hat. Es ist damit ein Druck gemeint, 
der kleiner als der atmosphärische ist. 

Wenn es sich um Höhenunterschiede von einigen Hundert 
Meter handelt, so treten in den Luftdrücken oben und unten aller- 
dings schon recht merkliche Unterschiede auf; in Wassersäulen 
ausgedrückt, sind sie indessen gegenüber dem ganzen Gefälle so 

^) Bei den käuflichen Manometern steht unter atmosphärischem Druck 
der Zeiger auf NuU; die Zahlen bedeuten Überdruck. 
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geringfügig, daQ man sie selbst in solchen Fällen herzhaft ver- 
nachlässigen darf. 

7. Dmck aat ebene Gef&Bwände. Der Druck, den das Wasser 
auf ein Sttlck F der wagrechten Bodenfläcbe ausübt, ist nach 
früherem 

P=^FHy. 
Er ist also gleich dem Gewichte der über F stehenden Wasser- 
sftale, ganz gleichgültig, ob diese vollständig vorhanden sei oder 
nicht (vgl. Fig. 12). 

Dieser Satz gilt auch für schräge Wandflächen; nur muß das 
Volumen der Wassersäule nach Fig. 13 bestimmt werden. 

Den Druckmittel punkt, d.h. den Punkt, in dem 
man sich den ganzen Wasserdruck vereinigt den- 
ken kann, oder in dem man die aus dem Verband 
der Gefäßwand losgelöste Fläche unterstützen müßte, 
um das Gleichgewicht zu erhatten, findet man, wenn 






Fig. Vi. 



Fig. 13, 



Fig. 14. 



man vom Schwerpunkt des Wasserprisraas ein Lot auf die Fläche 
fällt. Diese Aufgaben laufen also auf Volumen- und Schwerpunkts- 
bestimmangen eben abgeschnittener Zylinder und Prismen hinaus. 
In dem Sonderfalle Fig. 14, wo ein Schützenbrctt gedacht ist, 
das m einen Kanal ^on der Breite B und der Wassertiefe H ein- 
gesetzt ist, findet man für den Wasserdruck 



iBH-y. 



.... (6) 

Der Druckmittel punkt liegt im unteren Drittel der Wassertiefe, 
8 Dmck auf gekrümmte Wände. Es ist zuerst der Fall zu 
behandeln, wo nach dem Druck in einer bestimm- 
ten Richtung gefragt wird. Man wählt nach Fig. 15 
in passender Lage eine Hilfsebene normal zurDmck- 
richtung und projiziert die Fläche F darauf. Der 
gesuchte Druck ist gleich der Summe des Eigen- 
gen ichtes der über der Projektion stehenden Wasser- 
säule und der Komponente des Eigengewichtes der 
Wassermasse zwischen Hilfsebene und Wand, ge- 
Fig 15 nommen in der Druckrichtung. Die Angriffs- 
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richtungen dieser beiden TeUdrücke gehen dnrch die Schwerpunkte 
der betreffenden Wasaerkörper, Sind diese ermittelt, so läßt sich 
die Resultante nach Größe nnd Lage bestimmen. 

Führt man diese Untersuchung für drei verschiedene, z. B. atif- 
einander senkrechte Richtungen durch, so gelangt man schließlich 
dazu, den resultierenden Druck nacli Größe, Richtung und Angriffs- 
punkt als Resultante der drei Einzclresnltanten zu bestimmen. Das 
Problem, das in der Durchführung etwas umständlich wird, soll 
indessen nicht weiter verfolgt werden. 

d. Spannungen im geraden Bohrstrang. In eioem wagrecht liegenden 
Ejlindrischen GefHD oder Rohratrang (Fig. 16) vom Querschnitt F, in dem ein 
Drnck p herrscht, entsteht in der Längsrichtung ein Zng 

P^Fp, 
der durch die Eohrwande und die FlanschenTorbindongen aufgenc 
übertragen werden muß, der aber nicht nach außen wirkt. 



Fig. 17. 

Sind zwei Teile eines geraden Bohrstranges nach Fig. IT durch eine 
Ausdehnungsmufte verschiebbar miteinander verbunden, ho müssen die KrBfte P 
durch die Verankerungen aufgenommen werden. In den Kohrwenden und 
Fl ansehen Verbindungen zwischen den Verankerungen treten keine Zugspannungen 
in der Längsrichtung auE,*) 

10. Spannungen im knimmen Bohrstrang. In einem an den Enden 
abgeschlossenen krummen Bohrstrang von kreisförmigem Querschnitt nach 
Fig. 18 treten keinerlei Spannungen auf, die eine Verftnderung der Krümmung 
herbeizuführen suchen. Wohl ist dar Druck auf den ftußeren Teil der Wand 
großer als auf den inneren; der tIberschuQ wird indessen durch den Druck 
auf die Endflächen im Gleichgewicht gehalten. Ist aber der Querschnitt ab- 
geflacht nnd liegt z. B. die kleinere Weite 
in der Ebene der Krümmung, so sucht 
sieb die Bohre unter dam Einfluß des 
inneren Druckes zu strecken (Bourdon- 
scbes Manometer, Abschnitt 5). 

Ist die krumme Bohre nach Fig. 19 
am Ende offen, d. h. mit einer Aus- 



1 l I I l l 1 I ■ *■ 

Fig. 18. 
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dehnungsrnnffe an die Fortsetzung angeschlossen, so entsteht in der Bichtung 
des Pfeiles eine Bückwirkung im Betrage von 

die entweder durch eine YerankeruDg oder durch die Steifigkeit der Bohre 
aufgenommen werden muß (vgl. Fig. 20, die zeigt, wie durch nachgiebig 
angeschlossene Abzweigungen der Hauptstrang auf Biegung in Anspruch 
genommen wird). 




Fig. 20. 




Fig. 21. 



Ist der in Fig. 21 im Aufriß dargestellte Bohrstrang an beiden Enden 
otfen, so lassen sich die auf die Verankerung B wirkenden Kräfte folgender- 
maßen bestimmen. Es ist 

P^ = Fp^ -\- G (sin a ± ^ cos a) ; 
darin bedeutet 

6r das Eigengewicht des mit Wasser gefüllten Stranges AB ^ 

OL den Neigungswinkel gegen den Horizont, 

II den Beibungskoeffizient zwischen Bohr und Bohrlagern. 

Das positive Zeichen gilt, wenn die Bohre sich bei steigender Temperatur 
ausdehnt, und das negative für sinkende Temperatur. Die Verankerung 
ist natürlich für dasjenige Zeichen zu berechnen, das die größte Beanspruchung 
gibt. Ferner ist 

P^ = Fp^, 

Fließt das Wasser mit einer Geschwindigkeit c durch die Bohrleitung, 
so tritt nach Abschnitt 59 noch eine weitere Kraft auf: 



P, = 2J?y 



2?- 



Dieselbe darf indessen gegenüber den andern Kräften stets vernach- 
lässigt werden. 

11. Spannungen in einem an beiden Enden verankerten Rolirstrang* 

Infolge von Temperaturschwankungen treten in dem beiderseitig verankerten 
geraden Bohrstrang Längsspannungen auf, die folgendermaßen bestimmt werden 
können. Die Bohre sei bei einer Temperatur t verankert worden. Ist a der 
lineare Ausdehnungskoeffizient des Bohrmaterials, so änderte sich die Längen- 
einheit bei einer Temperatur t^At um einen Betrag 
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Gestattet die Yerankening keine Änderung der Länge, so wird die 
Bohre gewaltsam in der bisherigen Länge erhalten, und es entstehen in der 
Wand Spannungen vom Betrage 

wobei e den Elastizitätsmodul des Eohrmaterials bedeutet. Es ergibt sich für 
die Spannung der Ausdruck 

o = ±e(x.'At, (7) 

wobei das positive Zeichen Druckspannungen, das negative hingegen Zug- 
spannungen bedeutet. 

Für Flußeisen kann man etwa setzen: 

e = 2120000 kg/qcm 
1 



a = 



85000 * 



Mit diesen Zahlen erhält man 

a = ±2hAt. 

Bei +20* Abweichung von der Temperatur des spannungslosen Zustandes 
ergeben sich somit Spannungen von + 500 kg/qcm*, die für das Bohrmaterial 
kaum als bedenklich angesehen werden können. Die Verankerungen haben 
aber sehr bedeutende Kräfte auszuhalten. 

Solange die Bohre von Wasser durchströmt ist, werden die größten 
vorkommenden Schwankungen den Betrag von 20^ wohl nie überschreiten. 

12. Oberfläche des Wassers in einem rotierenden Gefäß mit 
senkrechter Achse. Ein Wassergefäß (Fig. 22) drehe sich mit 
gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit o) 
um seine senkrechte Achse; der Wasser- 
spiegel nimmt hierbei die Gestalt einer 
krummlinig profilierten Drehfläche an. Da- 
mit ein in der Oberfläche liegendes Wasser- 
teilchen von der Masse m im Gleichgewicht 
sei, muß die Resultante der Kräfte, mit denen 
dasselbe auf seine Nachbarn wirkt, normal 
zur Oberfläche stehen. Diese Kräfte sind 



mcj^r 




Fig. 22. 



radial: die Zentrifugalkraft wco^r,^) 
senkrecht: das Eigengewicht mg. 

Es findet sich aus der Ähnlichkeit der Dreiecke sofort 



s 
r 



mg 



wco*r 



Für die Subnormale der Meridiankurve ergibt dies den Wert 



= const.. 



CO 



2 



1) Vgl. Abschnitt 53. 
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und daraus, daß dieser Wert konstant ist, geht hervor, daß die 

Meridiankurve eine Parabel ist, deren Achse in die Drehachse fällt. 

Die Gleichung der Parabel findet sich übrigens sofort aus 

der Beziehung 

s dr 



oder 



oder 



r dy 
rdr = sdy , 

Die Integration ergibt für den Scheitel als Anfangspunkt 

r^ = 2sy , 



y = 



^g 



Die Größe r(o ist nichts anderes als die Umfangsgeschwindigkeit 
des betrachteten Punktes, die mit u bezeichnet werden möge. Man 
kann also der Gleichung die Form geben 

,2 



y = 



w 



29 



(8) 



Für den Höhenunterschied zwischen zwei Punkten des Wasser- 
spiegels, deren Umfangegeschwindigkeiten «^ und u^ sind, be- 
kommt man 



yi—yo = ^J^= 



U, U.y 



2 



29 



(8 a) 



Der Druck in irgend einem Punkte im Innern der Wassermasse 
wird auch hier durch die senkrechte Tiefe unter der Oberfläche 
gemessen. Stets ist 

p = Hy. 

18, Oberfläche des Wassers in einem rotierenden Gefäß mit wagrechter 
Achse« Wenn nach Fig. 23 ein Gefäß (eine Wasserradzelle) sich mit gleichförmiger 

Winkelgeschwindigkeit (o um eine wagrechte Achse 
dreht, so findet man das Profil der zylindrischen 
Fläche, nach der sich der Wasserspiegel einstellt, auf 
ähnlichem Wege. Ein im Abstände r von der Dreh- 
achse befindliches Wasserteilchen von der Masse m 
übt senkrecht einen Druck vom Betrage mg gleich 
seinem Eigengewicht auf die benachbarten. Teilchen 
aus, in radialer Kichtung aber einen Druck woi'r gleich 
der Zentrifugalkraft. Der Wasserspiegel muß sich nor- 
/riü/^r mal zur Resultanten R dieser beiden Kräfte einstellen. 
^ Es ergibt sich aus der Ähnlichkeit der Dreiecke sofort: 




Fig. 23. 



a 




mg 


r 




mco^r ' 


a 




g 
-^a — const 







(9) 



Gleichgewicht im ruhenden Wasser. 13 

Die Normalen des durch m gehenden Profils des Wasserspiegels schneiden 
sich alle in einem Punkte Ä^ der senkreoht über der Achse im Abstände a 
liegt ; das Profil ist somit ein Kreis mit dem Mittelpunkte Ä^ und der Wasser- 
Spiegel ein Kreiszylinder. Die Frage hat mit Eücksicht auf die vorzeitige 
Entleerung der Wasserradzellen eine gewisse Bedeutung. 

Beispiel: Ein Wasserrad von 6 m Durchmesser habe eine ümfangs- 
gesch^^-indigkeit von 2 m in der Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit wäre 
somit '/i, und es ist daher 

« = ^ = 22.. 

Für eine Umfangsgeschwindigkeit von 8 m würde a schon auf 9,81 m 
zurückgehen. 



IL Hydrodynamik. 
A. Strömende Bewegung in der gefüllten Leitung. 

2. Kapitel. 
Reibungsfreie Bewegung. 

14. Grundbegpriffe der Dynamik. Legt ein in Bewegung be- 
griffener Punkt in der unendlich kleinen Zeit dt einen Weg ds zurück, 
so heißt das Verhältnis 

w-' ('") 

die Geschwindigkeit des Punktes. 

Ändert sich die Geschwindigkeit in der Zeit dt um den Be- 
trag dw, so stellt der Ausdruck 

dto , . 

die Beschleunigung der Bewegung dar. 

Unter der Masse eines Körpers versteht man das Verhältnis 
seines Gewichtes G zur Beschleunigung g der Schwerkraft: 

m= - (12) 

9 

Es ist für unsere Breite g = 9,81 m auf die Sekunde bezogen. 

Um einem Körper von der Masse m eine Beschleunigung q zu 

erteilen, bedarf es einer Kraft von der Größe 

P = mq (13) 

Multipliziert man die Gl. 10 und 11 miteinander, so erhält man 

qds = wdw 

oder bei Berücksichtigung der Gl. 13 

Fds = mwdw = d\--—\ (14) 



Beibungsfreie Bewegung. 15 

Das Produkt Pds wird als die von der Kraft P auf dem Wege ds 
verrichtete Arbeit bezeichnet. Diese Arbeit hat in der Änderung 
der Größe mw^ : 2 ihren Gegenwert. Diese letztere Größe wird die 
lebendige Kraft oder besser die kinetische oder Bewegungs- 
energie genannt. 

Unter der Leistung einer Kraft versteht man die in der Zeit- 
einheit von derselben verrichtete Arbeit: 

^-^=^- (IS) 






Bei einer gleichförmigen Drehbewegung kann 
die Schnelligkeit der Drehung durch die Umfangs- 
geschwindigkeit u im Halbmesser r ausgedrückt 
werden. Bequemer für die Rechnung ist es, als /__ J!\__Y_\_ 
Maß dafür das Verhältnis v u>J \ 

co = J=- .... (16) 

^* "" Fig. 24. 

ZU gebrauchen (siehe Fig. 24), das man als die 

Winkelgeschwindigkeit bezeichnet. Die Leistung ist 

L = Pu = Prft> = Jfa>, (17) 

wenn M=Pr das Drehmoment bedeutet. 

16. Potentielle Energie des gefaßten Wassers. Wenn eine 
unter Druck stehende Flüssigkeit zum Ausfließen kommt, so kann 
sie eine gewisse Arbeit verrichten. Um den 
reibungsfreien Kolben in Fig. 25 im Gleich- -^ 
gewicht zu halten, ist eine Kraft nötig 

P=FHy. \ 

i 

Läßt man den Kolben (langsam) um den ^ 
Betrag s zurückweichen, während der Wasser- 1 
Spiegel durch einen Zufluß auf der anfäng- 
lichen Höhe erhalten wird, so verrichtet der 
Wasserdruck hierbei eine Arbeit: Fig. 25. 

Ä=-Ps = FsyH. 

Der Ausdruck Fsy bedeutet aber nichts anderes als das Ge- 
wicht G der beim Zurückweichen des Kolbens aus dem Gefäß treten- 
den Wassermenge; man hat also 

A = GH (18) 

Bezeichnet man das ausfließende Wasservolumen Fs mit 7, so 
nimmt die Gleichung die Form an 

A^VyH, (18a) 



1 1) Hydrodynamik. 

fififT, da }'// )f (IiT Druck ist, unter dem der Austritt vor sich geht, 

A = Vp (18b) 

Äiirlcrt iiiHii den Vor^anfT »nch Fig. 26 ab, so ist aag^nscheinlich 

r-. FII, y ~ Flf, Y = Fy {H, — H^) 
r Flly. 

^^ Ks kommt also nur der Höhenanter- 

, scliio<1 H zwischen den beiden Was8e^ 

// spiegeln in Betracht, und die weitere Ent- 



^, 



f 



^j 



^ ^ wickluuf^ würde daher zu denselben Ergeb- 

nissen führen wie vorhin. 

Stellt das Wasser in beiden Geßßen 
' n ' t L ^p gleich hoch , und wird dieser Zustand 
j — *— I r «lauernd erhalten, so wird, da 2r=0 ist, 

y\^r, 'jfs. heim Versehiehcn des Kolbens keine Arbeit 

ump'Sftzt; die Bewegung des beidseitig 
unter deinsrlhcu Druck stehenden Ktdhens verlangt keinerlei Arbeit. 
Sfi wird auch ein im Innern einer ruhenden Wassermasse schweben- 
des Teih-hcn (ndcr auch t^ine Summe von solchen Teilchen) sich 
in helic.hi^irr Kiclitun^ tAww irgend welelio Anstrengung^ verschieben 
lassen; es steht im indifferenten ( Jlcichg^e wicht. ^) 

Die durcli (M. IH darp'stellte Arbeit kommt erst zur Entwick- 
hin^, wenn das Wasser tatsächlicli austritt, sei es wegen des Zurflck- 
weicliens des K«>lhcns. sei es Itcim Ausfließen aus der freigegebenen 
Mündung; sii* war aher schon zuvor im Wasser vorrätig und 
hrauchtt^ nur durch Kreischen des Austrittes ausgelöst zu werden. 
Man hezeichnet diese vorräti^i* Arheit als die potentielle Energie. 
Diese Me/f'ichnun^ k«'»nnte passend durch Spannungs- oder Druck- 
enerj^ie ülx^rsetzt werden. 

Dit^ Spannun^sent'r^ie einer Wassermasse, auf deren Gewichts- 
ei niieit he/o^en, wird durch das (lefälle ^'messen, unter dem sie 
austritt. 

IG. Druckuntersehiedo als Bowc^ungsursache; Stromlinien, 
WasHerfädcn. In eintür ruhenden Wassermassc steht jedes Teilchen 
allseitig unter demselben Drucke p = Hy, wobei H die Tiefe des 
betreffenden Teilciiens unter dem Wasserspiegel bedeutet. Erfährt 
der Druck in irjjfend einem Punkte eine Veränderung, so tritt in 
den benachbarten Teilehen ein einseiti«rer Überdruck auf; es entsteht 
eine Bewegunjr. die sofort auch weiter abliegende Teilchen ergreift, 

') £d ist hierbei iDimerhin vorauszusetzeii , dal3 es sich um langsame 
Bewo^iingen handle. 
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Flg. 27. 



bilden zusammen 



Wir betrachten hier nur jene Bewegungen, die dadurch ent- 
stehen, daß man eine Verbindung zwischen einem mit Wasser ge- 
füllten Gefäß und einem zweiten Räume mit kleinerem Druck her- 
stellt. Hierbei entsteht im ersten Räume in der Nähe der Verbin- 
dung eine Druckentlastung in der Richtung auf die Verbindung 
zu, und das Wasser strömt in den Raum kleineren Druckes hinüber. 
In den beiden Gefäßen (Fig. 27) wird der 
Druck in der Höhe der Verbindung durch 
die Tiefen unter den bezüglichen Wasserspie- 
geln gemessen; der wirksame Überdruck hat 
den Höhenunterschied H der beiden Wasser- 
spiegel zum Maß. 

Die Bahnen oder Stromlinien, auf denen 
sich die einzelnen Wasserteilchen bewegen, 
haben das Bestreben, sich parallel zueinander 
zu legen. Sämtliche Teilchen, die auf ein und 
derselben Stromlinie hintereinander herfließen, 
einen Wasserfaden. 

17. Annahmen und Voraussetznngen. Um die rechnerische 
Behandlung durchführen zu können, setzen wir vor allem Behar- 
rungszustand voraus, d. h. denjenigen Zustand, bei dem der Druck 
und die Geschwindigkeit nach Größe und Richtung für jeden 
Punkt unveränderlich sind. Sodann müssen wir die vereinfachende 
Annahme machen, daß in allen Punkten eines und desselben Quer- 
schnittes überall dieselbe Geschwindigkeit in der Richtung normal 
zum Querschnitt bestehe, eine Annahme, die freilich von der Wirk- 
lichkeit stark abweicht. Nach dieser Annahme würden alle Teil- 
chen, die in einem gegebenen Augenblick in einem ebenen Quer- 
schnitt enthalten sind, sich in ebenen Querschnitten weiter schieben. 
Dabei ist unter Querschnitt derjenige ebene Schnitt verstanden, der 
möglichst rechtwinklig zu sämtlichen Stromlinien steht. 

18. Zusammenhang zwischen Querschnitt, Geschwindigkeit 
und Durchflußmenge. In der Röhre von veränderlichem Querschnitt 
(Fig. 28) schiebe sich das Wasserteilchen, das zwischen zwei im 
Abstand ds voneinander stehenden Quer- 
schnitten eingeschlossen ist, in der Zeit dt 
um seine eigene Länge fort. Die Geschwin- 
digkeit des Wassers an dieser Stelle ist somit 

ds^ 
' dt' 






rf» 



w 



Fig. 28. 



Da das Wasser die Röhre vollständig ausfüllt, muß an die 
Stelle des verschobenen Volumens ein ebenso großes neues Volumen 



Es eher, Wasserturbinen. 
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treten. Es fließt also an jener Stelle in der Zeit dt ein Volumen 

vorüber 

Qdt = Fds; 

der Durchfluß in der Zeiteinheit ist also 

^ -r. ds 

oder Q = Fw. 

Da nirgends* eine Ansammlung von Wasser oder die Bildung 

eines leeren Kaunies eintreten kann, muß in einer und derselben 

Zeit durch jeden Querschnitt dieselbe Wassermenge strömen; es 

ist also 

q = Fw = F^H\=F.,uu^ (19) 

w F tr Fa 

oder — = -x^; -- = ^" (19a) 

Wj F Wo F^ 

Teilt man die Röhre durch Querschnitte in lauter gleich große 
Volumina, so messen die Abstände dieser Querschnitte die Geschwin- 
digkeiten an den betreffenden Punkten. 

Diese Beziehungen gelten für ein und denselben Zeitpunkt auch 
für den Fall, wo kein Beharrungszustand besteht. Ist ein solcher 
aber vorhanden, so gilt für jeden Querschnitt und für jeden Zeit- 
punkt die Beziehung 

Q = Fw = const. 

19. Znsaiiimcnhang zwischen Überdruck und Geschwindigkeit 
bei beliebigen Flüssigkeiten. Wenn das Vorhandensein eines ein- 
seitigen Überdruckes als Bewegungsursache anzusehen ist, so muß 
sich zwischen Überdruck und Geschwindigkeit ein bestimmter Zu- 
sammenhang nachweisen lassen. Wir gehen dabei — wenigstens 
zunächst — von der Voraussetzung aus, daß die Reibung belang- 
los sei. 

In der Röhre (Fig. 29) vom Querschnitt F bewege sich eine 

Flüssigkeit derart, daß sich ein Teilchen in der 
Zeit dt um die Strecke ds verschiebt. Es ist dem- 
nach Fds das Flüssigkeitsvolumen, das in der 
Zeit dt an dem betreffenden oder auch an irgend 
einem andern Punkte vorüberfließt; es ist ferner 

Fds ' y 
dm=^ - - - 

9 

die Masse dieser Flüssigkeitsmenge. Schließt die Röhre mit dem 
Horizonte den Winkel a ein, so ist gdm- sin a die in der Richtung 
der Rohrachse wirkende Komponente der Schwerkraft. Es herrsche 
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hinter dem Teilchen der Druck p und vorne daran der Druck 
p-]-d2)y so daß das Teilchen unter dem Überdruck — Fdp steht. 
In der Richtung der Rohrachse wirkt somit auf das Flüssigkeits- 
teilchen eine resultierende Kraft 

dP = gdm' sin a — Fdp . 

Nach Gl. 14, Abschnitt 14, hat man 

dm • todw = dP- ds = (gdm • sin a — Fdp) ds . 

Bezeichnet man mit dH=ds'Siiia das Gefälle der Röhre für 
eine Länge ds und führt man für dm den entsprechenden Wert 
ein, so bekommt man 

wdw = g(dH—-?-] (20) 

als Gleichung für den Durchfluß einer beliebigen Flüssigkeit durch 
eine Röhre unter dem ausschließlichen Einfluß der Schwerkraft und 
des inneren Druckes'. 

20. Prinzip von Bemoolli. Die Integration der Gl. 20 ist 

nur möglich, wenn für die in Frage kom- 
mende Flüssigkeit der Zusammenhang zwi- 
schen dem Drucke p und dem spezifischen 
Gewichte y bekannt ist. Für tropfbare 
Flüssigkeiten ist y als unveränderlich an- 
zusehen; führt man damit die Integration 
zwischen zwei Punkten A und B (Fig. 30) 
durch, die einen Höhenunterschied H auf- 
weisen, und denen die Drücke und Geschwin- 
digkeiten p^ und w^ bzw. p^ und w^ eigentüm- 
lich sind, so erhält man 



w, 



2 



2 



W, 



Setzt man die Piezometerstände ein: 




7 



und — ^ = Äfl , 
7 



so bekommt man für die rechte Seite dieser Gleichung 



und man kann schreiben 



2g ^ 



(21a) 



2* 
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Der Höhenunterschied H^ der Piezometerstände wird als das 
piezometrische Gefälle bezeichnet. Die Bedeatang der Gl. 21a 
läßt sich besser erkennen, wenn man sie mit dem Gewichte G 
der in der Zeiteinheit durchfließenden Wassermenge muhipliziert 
und schreibt 



a 2~ 



= GH 



Die linke Seite stellt den Zuwachs an Bewegungsenergie dar, 
den die Wassermenge erfährt, wenn ihre Geschwindigkeit von w^ 
auf tr, ansteigt, und die rechte Seite ist der Ausdruck für die 
Arbeit, die dieselbe Wassermenge verrichtet, wenn sie unter dem 
Gefälle H^ ausfließt; man kann daher den Satz aussprechen: Die 
Zunahme an Bewegungsenergie ist gleich der Arbeit des 
piezometrischen Gefälles; oder auch: die Zunahme an kine- 
tischer Energie ist gleich der Abnahme der potentiellen 
Energie. 

Diese Beziehungen wurden von Daniel Bernoulli 1738 in 
seiner Hydrodynamik veröffentlicht. Der Satz ergibt sich als un- 
mittelbare Folge des Prinzips von der Erhaltung der Energie. 

21. AasfluJB ans einer Gefäßmündnng. In dem Sonderfalle, 
wo nach Fig. 31 das Wasser durch eine Mündung aus einem 
größeren Gefäße ausströmt, hat man sowohl für die Oberfläche als 
auch für die Mündung den Druck null. Die Geschwindigkeit in 
der Oberfläche kann ebenfalls gleich null gesetzt werden. Man 
erhält daher für die Ausflußgeschwindigkeit c nach Gl. 21a sofort 

c2 

— = H oder c = V2gH, . . . (22) 

Beim Ausfluß hat sich die ganze poten- 
tielle Energie in kinetische Energie umgesetzt. 

Die Geschwindigkeit des Wassers, das 
unter dem Gefälle H ausströmt, ist ebenso 
groß wie die Geschwindigkeit eines Körpers, 
der frei um die Höhe H herunterfällt. 

Das Gefälle H, das die Geschwindigkeit c 
erzeugt, wird als deren Geschwindigkeits- 
höhe bezeichnet. 
Für das in der Sekunde ausfließende Wasservolumen findet sieh 




Fig. 31. 



(23) 



Q = Fc = FV2gH 

wenn F den Mündungsquerschnitt bedeutet. 

22. Statischer nnd dynamischer Druck. In einem gewissen 
Punkte der Ausflußröhre (Fig. 32) werde ein Piezometerstand /<., 
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beobachtet; w^ sei die Geschwindigkeit des Wassers an jenem 
Punkte. Für die Oberfläche im Gefäße werden der Piezometerstand 
und die Geschwindigkeit gleich null. Das piezometrische Gefälle 
ist also 



-p — '2 • 

Nach Gl. 21a ist für den vorliegenden Fall 

2 



29 ^ 



(24) 




Fig. 32. 



Das piezometrische Gefälle H^ ist 
also gleich der Geschwindigkeitshöhe, die 
der Geschwindigkeit w^ entspricht. 

Hält man die Ausflußöffnung zu und 
stellt man damit den statischen Zustand 
her, so steigt der Piezometerstand auf 
die Höhe H. Diese möge als der statische 
Piezometerstand bezeichnet werden; im 
Gegensatz dazu heiße die während des 
Ausflusses beobachtete Höhe der dyna- 
mische Piezometerstand. Es ergibt sich der Satz: Der dyna- 
mische Piezometerstand ist um die Geschwindigkeitshöhe 
kleiner als der statische Piezometerstand. 

Die im betrachteten Punkte ursprünglich vorhanden gewesene 
potentielle Energie, die durch die Höhe H gemessen wird, hat sich 
zum Teil in eine entsprechende Menge kinetischer Energie umgesetzt, 
deren Maß die Höhe H^ ist; ein anderer Teil, der durch h^ gemessen 
wird, ist noch in der ursprünglichen Form vorhanden. Da nach 
unseren Voraussetzungen nichts verloren gehen soll, muß die Summe 
dieser beiden Energiemengen gleich der ursprünglichen sein. 

23. Umsatz von Geschwindigkeit in Druck. Die vorstehenden 
Entwicklungen sind nur insoweit gültig, als die in Abschnitt 17 
aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind. Dies trifft, wenigstens 
angenähert, für den Fall zu, wo das Wasser 
stetig von einer kleineren Geschwindigkeit in 
eine größere übergeht oder in andern Worten, 
wo sich der Querschnitt stetig zusammenzieht. 
Hierbei beobachtet man tatsächlich, daß sich 
die verschwindende potentielle Energie bis auf 
einen mäßigen Rest in Bewegungsenergie ver- 
wandelt. 

Geht das Wasser von einer größeren Ge- 
schwindigkeit in eine kleinere über oder er- 
weitert sich die Rohrleitung, so müßte sich Fig. 33. 
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Bewegungsenergie in potentielle, Geschwindigkeit in Druck um- 
setzen. Dies geschieht denn auch wirklich, wie sich durch die in 
Fig. 33 dargestellte Anordnung nachweisen läßt. In dem heber- 
förmigen Piezometer, das an der engsten Stelle des Auslauf rohres 
angesetzt ist, wird das Wasser auf eine gewisse Höhe h angesaugt, 
was beweist, daß dort der Druck kleiner als derjenige in der 
Mündung, d. h. kleiner als der Atmosphärendruck ist. Von dort 
nach der Mündung hin muß der Druck somit zunehmen, während 
die Geschwindigkeit kleiner wird. 

Unter der Voraussetzung, daß bei dem Vorgange keine Energie- 
verluste auftreten, läßt sich der Piezometerstand an der engsten 
Stelle leicht berechnen: er ist um die Geschwindigkeitshöhe kleiner 
als die statische Piezometerhöhe ; also 

Für die Mündung wäre 
Ferner besteht die Beziehung 



«'l 

Daraus findet sich 


F ' 




„.._„..g,)_2,H(^.), 


und schließlieh 


h = H 


b-m\ 


• 



Da nach der Annahme i^, größer als F^ ist, wird dieser Wert 
negativ. 

Die Erfahrung lehrt indessen, daß die Saughöhe in Wirklichkeit 
bedeutend weniger hoch ausfällt als nach der Rechnung. Dieser 
Umstand weist auf das Vorhandensein beträchtlicher Arbeits Verluste 
hin, die ihre wichtigste Ursache darin haben, daß der Übergang 
von der größeren zur kleineren Geschwindigkeit tatsächlich nicht 
stetig, sondern unregelmäßig und plötzlich vor sich gelit. 

Die Wasserstrahlpumpe (Ejektor), deren Wirkung auf dem 
besprochenen Vorgang beruht, ist ein bequemes Mittel zum Ent- 
wässern von Kellern u. dgl., wo Druck wasser für ihren Betrieb 
vorhanden ist. Der Wirkungsgrad ist freilich recht gering. 

24. AusfluJB unter Wasser. Erfolgt der Ausfluß nicht in die 
freie Luft, sondern in einen mit Wasser gefüllten Raum, so kann 
man den Vorgang dennoch leicht verfolgen, sobald man voraus- 
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setzen darf, daß der Druck in der Mündung gleich demjenigen im 
auffangenden Gefäß sei.*) 

Hält man in den beiden Gefäßen (Fig. 34 und 35) die Durch- 
flußöffnung zu, so steigt der Piezometerstand auf seinen statischen 
Wert Hj^f während der dynamische Stand in Fig. 34 gleich H^ und 
in Fig. 35 gleich — H^ ist. Es findet sich somit nach Abschnitt 22 
für den ersten Fall 

= if j — Ho • 



Im zweiten Falle ist 



.2 



^9 



= H, + K 



2 > 







^1^ 






Fig. 34. 



Fig. 35. 



nur darf hierbei i/g nicht 
größer werden als die 
Wassersäule, die dem 
Atmosphärendruck ent- 
spricht. Bei den gewählten Bezeichnungen kann man in beiden 
Fällen schreiben 

Es kommt also nur auf den Höhenunterschied der beiden 
Wasserspiegel an. 

25* Ausfluß von Gasen. Die Formel für die Aasflußgeschwindigkeit 

c = y[2gH (22) 

kann auch auf den Ausfluß von Gasen bei geringem Überdrucke angewandt 
werden , weil unter diesen Umständen das Volumen angenähert , als unver- 
änderlich angesehen werden darf. Den Wert der Ausflußhöhe finden wir 
hierbei nach Gl. 2 

r 

worin p den Überdruck des Gases gegenüber dem äußeren Druck und y dessen 
spezifisches Gewicht (Gewicht der Volumeneinheit) bedeutet. 

Es ist z. B. für atmosphärische Luft von mittlerer Feuchtigkeit bei 730 mm 
Barometerstand und 15^ das Gewicht pro Kubikmeter 

j'=l,17kg. 
Steht die eingeschlossene Luft unter einem Drucke von 100 mm Wasser, 



so ist 



und somit 



p =:= 100 kg pro Quadratmeter 

H=- =85,Dm. 
1,1< 



^) Diese Annahme ist bei tropfbaren Flüssigkeiten zulässig. Bei elastischen 
Flüssigkeiten kann der Druck in der Mündung ganz bedeutend größer sein. 



24 Hydrodynamik. 

Es würde also die Luft mit einer Gesoh windigkeit von 

e = V2. 9,81. 85^ = 4 1 m 
ausströmen. 

Durch eine Mündung von 4 cm Durchmesser, deren Querschnitt 12,6 qcm 
mißt, wUrde somit in der Sekunde eine Luftmenge von 

0,126x410 = 511 

oder von rund 3 cbm in der Minute ausströmen. 

26. Ausfluß aus großen Öffnnngen; Überfall« Bei den vorhin 
angestellten Betrachtungen über den Ausfluß wurde stillschweigend 
angenommen, daß die Ausflußhöhe für alle Punkte des Ausfluß- 
querschnittes als gleich groß angesehen werden könne. Dies trifft 
genau zu, wenn der Ausflußquerschnitt horizontal liegt, also im 
Gefäßboden angebracht ist. Für irgend eine andere, z. B. für die 
senkrechte Lage kann die Bedingung als angenähert erfüllt angesehen 
werden, wenn die Ausflußhöhe gegenüber den Abmessungen der 
Mündung groß ist. Ist dies nicht der Fall, so läßt sich die Aus- 
flußmenge auf folgendem Wege bestimmen: 
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Fig. 36. Fig. 37. 

Für das schmale horizontale Streifchen von der Höhe dH und 
der Breite d, das nach Fig. 36 aus der Öffnung herausgeschnitten 
ist, ergibt sich eine Ausflußmenge 

dq = hdH^/2gH (25) 

Um die ganze Ausflußmenge zu erhalten, hat man die Inte- 
gration über die ganze Mündung auszuführen. 

Von praktischer Bedeutung ist der rechteckige Überfall 
(Fig. 37). Hierbei ist die Breite h konstant und daher 



q = \hV2gH^dH=lhH\''2gH, . . . 



(26) 



Die Erfahrung zeigt allerdings, daß tatsächlich nur etwa zwei 
Drittel dieser Menge überfließen (s. Abschnitt 29). 
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3. Kapitel. 
Bewegung mit Widerständen. 

27. Geschwindigkeit»-, Kontraktions- und AnsflaJBkoeffizient. 

Vergleicht man für eine gegebene Mündung die tatsächlich aus- 
fließende Wassermenge mit derjenigen, die rechnungsmäßig aus- 
fließen sollte, so wird man stets finden, daß in Wirklichkeit weniger 
Wasser ausfließt als nach der Rechnung. Diese Tatsache kann 
nicht überraschen, wenn man bedenkt, daß der Rechnung die An- 
nahme reibungsfreier Bewegung zugrunde gelegt wurde, bei der 
die potentielle Energie ohne Verlust in Bewegungsenergie umgesetzt 
wird. Diese Annahme trifft nicht zu; vielmehr tritt zwischen dem 
Wasser und den Wänden und zwischen den Wasserteilchen unter 
sich Reibung auf. Zur Überwindung dieser Reibung wird ein Teil 
der potentiellen Energie verbraucht, der für die weiteren Vorgänge 
verloren ist. Wohl verschwindet diese Energie nicht; sie verwandelt 
sich nur in Wärme; da aber die Erwärmung für die hydraulischen 
Vorgänge völlig wertlos ist, muß die Energie, die diese Umwand- 
lung erfährt, als verloren angesehen werden. Wegen des durch die 
Reibung verursachten Verlustes an Energie muß die Ausflußgeschwin- 
digkeit tatsächlich kleiner ausfallen als nach unserer Rechnung. 

Bezeichnet man das Verhältnis dieser beiden Geschwindigkeiten 
mit 9?, so läßt sich die wirkliche Ausflußgeschwindigkeit durch den 
Ausdruck 

c = (p^^2gH (27) 

darstellen, wenn H die Druckhöhe bedeutet, unter der der Ausfluß 
vor sich geht. Die Zahl (p, die man den Geschwindigkeits- 
koeffizienten nennt, ist stets kleiner als eins. In demselben 
Maße, wie die wirkliche Geschwindigkeit kleiner wird, fällt auch 
die wirkliche Ausflußmenge kleiner aus. 

Es kann aber noch ein anderer Umstand dazu 
beitragen, die Ausflußmenge zu vermindern. Ist die 
Mündung derart beschaffen, daß die äußeren Wasser- 
fäden konvergierend ausfließen müssen, wie z. B. in 
der in Fig. 38 dargestellten Öffnung, so drängen sie 
sich nach der Mitte zusammen, und der Strahl er- 
fährt außerhalb der Mündung eine Zusammenziehung 
oder Kontraktion. Für die Ausflußmenge kommt in Fig. 38. 
diesem Falle nicht der Mündungsquerschnitt F, sondern 
der Querschnitt F^ des Strahles außerhalb der Mündung in Betracht. 
Schreibt man 
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80 hat als Ausflußquerschnitt zu gelten 

Die Zahl a wird der Kontraktionskoeffizient genannt. 
Für die wirkliche Ausflußmenge ergibt sich somit 

q = a(pFV2gH (28) 

Hat man diese Größe durch den Versuch ermittelt, so läßt sich 
daraus das Produkt 

ju = aq> (29) 

der beiden Koeffizienten berechnen; diese Zahl bezeichnet man als 
den Ausflußkoeffizienten der betreffenden Mündung. 

Von den beiden Koeffizienten « und q) mißt der letztere einen 
Energieverlust; seine Kenntnis ist darum von Belang. Die Kon- 
traktion bedeutet an und für sich keinen Verlust an Energie; man 
hat nur den Mündungsquerschnitt entsprechend größer zu nehmen, 
wenn eine gewisse Wassermenge austreten soll. Es kann aber die 
Kontraktion nachträglich zu Energie Verlusten führen, und zwar 
immer dann, wenn der austretende Strahl in Unordnung gerät und 
durcheinander geworfen wird. Dies ist freilich stets der Fall, wenn 
die Mündung nicht kreisförmig ist. 

Die Messung der Ausflußmenge ergibt bloß das Produkt «93. 
Will man a und <p besonders haben, so muß wenigstens eine der 
beiden Größen direkt bestimmt werden. Die Kontraktion kann durch 
geeignete Vorrichtungen ermittelt w^erden, mit denen man den Quer- 
schnitt des Strahles mißt. Die Ausflußgeschwindigkeit und damit 
auch der Geschwindigkeitskoeffizient lassen sich aus der Wurf para bei 
des Strahls bestimmen. Beides ist umständlich und häufig auch 
untunlich. Darum begnügt man sich zumeist damit, aus der ver- 
suchsmäßig festgestellten Ausflußmenge den Ausflußkoeffizienten zu 
berechnen und zur Verallgemeinerung der gew^onnenen Erfahrung 
zu verwerten. 

28. Kontraktion bei verschiedenen Mündungen. Die Kontraktion 
ist je nach der Beschaffenheit der Mündung sehr verschieden. Sie 
ist von den vier in Fig. 39 dargestellten Mündungen bei a am 
stärksten. Bei der Mündung b mit zugeschUrftem Innenrand, die 
als Mündung in dünner Wand bezeichnet wird, ist sie schon 
geringer; bei c nimmt sie mit dem Konvergenzwinkel d ab, und 
verschwindet bei der abgerundeten Mündung d vollständig; 
hier wird der Kontraktionskoeffizient gleich eins; Ausfluß- und 
Geschwindigkeitskoeffizient werden identisch. 
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Bei kreisförmigen Mündungen mit Kontraktion bleibt der aus- 
tretende Strahl geschlossen, selbst wenn die Kontraktion sehr stark 
ist. Hat die Mündung jedoch eine andere Ge- 
stalt, so erkennt man aus dem unregelmäßigen, 
besenförmigen Auseinanderfahren des Strahles 
das Vorhandensein von störenden Bewegungen 
und Energieverlusten. Einzig bei der abgerun- 
deten Mündung nach d, bei der die Wasserfäden 
parallel austreten, läßt sich ein ziemlich ge- 
schlossener Strahl für jede Gestalt der Mündung 
erzielen; die runde Mündung gibt aber auch 
hier den schönsten Strahl. 

Wo Kontraktion auftritt, verändert sich 
deren Größe erfahrungsgemäß mit der Druck- 
höhe. Der Ausflußkoeffizient für solche Mün- 
dungen ist daher wenig geeignet, um damit die 
an einer Mündung von bestimmter Beschaffenheit 
gewonnenen Erfahrungen zu verallgemeinern, d.h. 
um die Ausflußmengen für andere, mehr oder 
weniger ähnliche lilündungen unter anderen Druckverhältnissen zu 
berechnen. Der Geschwindigkeitskoeffizient hingegen ist von der 
Druckhöhe wesentlich unabhängig, und bei Mündungen ohne Kon- 
traktion nicht sehr stark von deren Beschaffenheit abhängig. Es lassen 
sich also hierbei die Verhältnisse viel sicherer voraussehen, und 
überall, wo es darauf ankommt, daß eine bestimmte Wassermenge 
unter gegebenem Druck durch eine Mündung fließe, pflegt man 
der Kontraktion sorgfältig und sogar ängstlich aus dem Wege 
zu gehen. 

Bei der abgerundeten Mündung (Fig. 39 d) ist der Ausfluß- 
koeffizient 

^ = 0,95 bis 0,99 

je nach der Glätte der Wände. Wichtig ist hierbei, daß der 
Parallelismus der Wände nicht weiter geführt werde als nötig ist, 
um die Wasserfäden parallel austreten zu lassen, daß also der 
zylindrische Teil möglichst kurz sei. Die Innenkante braucht nicht 
einmal besonders stark abgerundet zu sein. Hansen fand^) für 
sechs kreisrunde zylindrische Mündungen aus Bronze von 100 mm 
Durchmesser und 70 mm Länge, deren Innenkanten nach einem 
Halbmesser von 30 mm abgerundet waren, für den Ausflußkoeffi- 
zienten Werte, die sich zwischen 0,9938 und 0,9986 bewegten, also 
nur sehr wenig von eins abweichen. 

^) Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingenieure 1892, S. 1061. 
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Fiff. 40. 



Für Turbinenkanäle mit rechteckigem Querschnitt (Fig. 40) 
kann man etwa setzen 

;i = 0,95 bis 0,97. 

Der Parallelismus der Schaufeln 
ist bis zum Punkte Jö, aber ja nicht 
weiter zurückzuführen. 

Für die konische runde Düse 
(Fig. 39 c) läßt sich in den Grenzen 
d = bis 45^ aus den Versuchen 
von Weisbach^) die Formel ableiten 

^ = 0,966 — 0,213 tang 5 .... (30) 

Für d = wird //^^ 9? = 0,966. Nimmt man an, daß dieser 
Geschwindigkeitskoeffizient auch für alle andern Werte von d gültig 
sei, so erhält man für den Kontraktionskoeffizienten 

a = 1 — 0,22 tang 5 (30 a) 

29. Mündungen in dünner Wand; Überfall. Da es leicht ist, 
Mündungen in dünner Wand in übereinstimmender Beschaffenheit 
herzustellen, werden sie häufig zum Wassermessen gebraucht. 

Weisbach fand für kreisrunde Mündungen 

d=10 20 30 40 mm 

H=0,60 /* = 0,628 0,621 0,614 0,607 

H=0,25 // = 0,637 0,629 0,622 0,614 

Mit Rücksicht darauf, daß der Geschwindigkeitskoeffizient etwas 
kleiner als eins ist, kann der Kontraktionskoeffizient nahezu auf 

geschätzt werden. 
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Fig. 41. 



Fig. 42. 



Besonders wichtig ist für die Messung größerer Wassermengen 
die Mündung in dünner Wand in der Gestalt des rechteckigen 
Überfalles (Fig. 41). Derselbe wird in ein möglichst regelmäßig 
gestaltetes Kanalstück genau senkrecht und rechtwinklig zum Strom- 
strich eingebaut. Wegen der Kontraktion und wegen der Senkung 



^) Ingenieurmechanik, 5. Aufl.. Bd. I, S. 985. 
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des Wasserspiegels ist die Durchflußmenge bedeutend kleiner, an- 
genähert nur I mal so groß, als sich nach Gl. 26, Abschnitt 26 er- 
gäbe. Wir schreiben 

Q=ilui'hhV~2jh (31) 

Die Zahl // muß durch den Versuch bestimmt werden. 

Der Überfall reicht entweder über die ganze Kanalbreite, 
oder seine Breite ist kleiner als die Kanalbreite wie in Fig. 41, 
und es tritt infolgedessen Seitenkontraktion auf. 

Die Überfallkante muß höher stehen als der Unterwasserspiegel. 
Beim Überfall über die ganze Breite ist nach Fig. 42 durch ein 
eingesetztes Rohr dafür zu sorgen, daß der Raum unter dem Strahl 
mit der Atmosphäre in Verbindung bleibt; andernfalls wird die 
Luft bald völlig weggespült, und das Unterwasser steigt bis zur 
Überfallkante empor und verhindert die freie Ausbildung des Strahles. 
Die Überfallhöhe h muß an einer Stelle gemessen werden, an der 
eine Senkung des Wasserspiegels noch nicht eingetreten ist. 

Es sind zahlreiche Versuche gemacht und viele Formeln auf- 
gestellt worden, um damit aus den Abmessungen des Überfalles 
und aus der Überfallshöhe h die überfließende Wassermenge be- 
rechnen zu können. Streng genommen sind diese Formeln je nur 
für diejenigen Umstände gültig, unter denen sie abgeleitet wurden. 
Wendet man sie auf irgend einen andern Überfall an, so ergeben 
sich stets größere oder kleinere Unterschiede. 

Nach Braschmann ist für Ä>0,lm und für den Meter als 
Längeneinheit : 

für den Überfall mit Seitenkontraktion 

2// = 0,3838 + 0,0386 —^+0,0053^ . . (32) 

JD h 

und für den Überfall über die ganze Breite 

1;/ = 0,4224 + 0,00053 y .... (33) 

In diesen Formeln kommt die Kanaltiefe H nicht vor. Nun 
hat diese augenscheinlich einen gewissen Einfluß auf die Wasser- 
menge. Bei geringer Tiefe nimmt das Wasser schon im Zufluß 
eine beträchtliche Geschwindigkeit Cq an, und um so größer wird 
die Geschwindigkeit sein, mit der das Wasser über die Kante weg- 
fließt; die Überfallsmenge ist also größer als diejenige, die sich bei 
einer größeren Kanaltiefe bei derselben Überfallshöhe ergibt. 

Ist jhq der Koeffizient eines gegebenen Überfalls für sehr große 
Kanaltiefe, also für c,, = 0, so wäre nach Weisbach die Überfalls- 
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menge für eine gewisse Kanaltiefe, der eine Zuflußgeschwindigkoit Cq 
entspricht, etwa zu setzen: 

(34) 



c„-vl 



Die Geschwindigkeit Cq findet sich genau genug aus der Wasser- 
menge Qq, die der Überfall für ^^ = ergilbe; es wäre somit zu 
setzen 

<> BH' 

Frese^) gibt folgende Formeln, in denen die Geschwindigkeit 
des herbeifließenden Wassers berücksichtigt ist. 

Für den Überfall über die ganze Breite ist zu nehmen 



,.=(o,o..+».7-l)[. + o.s(A)'] 



(35) 



gültig für 



Ä = 0,1 bis 0,6 m 
6>Ä. 



Für den Überfall mit Seitenkontraktion ist 



worin 



und 



//^ = 0,5755 + - 
C' = 0,025 + 



/.=/'o{i+[o.25(A)Vr](An. 

0,017 0,075 

/i + Ö48 & + l,2' 
0,0375 



(36) 
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gültig für 



/e = 0,l bis 0,6 m 
6>0,1 m für Ä = 0,2 m 
&>0,5 m für ;i = 0,6m 



h 
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H 


<0,1 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 


für 


B 


— 0,9 

0,8 
0,7 
0,5 
0,3. 



Steht die W^and des Überfalles nicht senkrecht, ist sie z. B. 
vorgeneigt, so hat dies eine Verminderung der Kontraktion, also 
eine Vermehrung der AVassermenge zur Folge, d. h. es fließt mehr 



*) Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure 1890, S. 1285. „Hütte", 
19. Aufl., Bd. I, S. 240. 
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Wasser über, als durch die Rechnung ausgewiesen wird. Übrigens 
spielt auch die Temperatur des Wassers eine gewisse Rolle. Mit 
steigender Temperatur nimmt die Beweglichkeit des Wassers zu und 
die Reibung ab. Der Einfluß macht sich indessen nicht stark fühl- 
bar, weil die Temperatur nicht in weiteren Grenzen schwankt. 

30. Widerstandskoeffizienten. Bei jedem hydraulischen Vor- 
gange, es mag sich um einen Durchfluß, Ausfluß oder um was 
immer handeln, treten Energieverluste auf. Diese entstehen dadurch, 
daß fortwährend einzelne W^asserteilchen durch Reibung und Stoß 
ihre kinetische Energie einbüßen. Da der Bewegungsvorgang nicht 
zur Ruhe kommt, müssen sie auf Kosten des Vorrates an Energie 
immer \>ieder neu beschleunigt werden. Der Verlust darf wohl 
der kinetischen Energie der betreffenden Teilchen, also dem Quadrate 
ihrer Geschwindigkeit proportional gesetzt werden. Da die Ge- 
schwindigkeit in der zweiten Potenz auftritt, ist der Anteil der 
größeren Geschwindigkeiten am Druck verlust überwiegend, und es 
ist daher zweckmäßig, den ganzen Verlust auf die größte Geschwin- 
digkeit zu beziehen, die beim betreffenden Vorgange auftritt. Den 
Verlust an Energie messen wir durch die verlorene Druck - 
höhe H^; wir schreiben 

wobei « eine durch den Versuch zu bestimmende Größe ist, die 
für jede andere Art des Vorganges wieder besonders ermittelt werden 
muß. Um diese Erfahrungsgröße zu einer reinen Zahl zu machen, 
ist es üblich, zu schreiben 

^v = f-,, (37) 

Es ist w^:2g die der Geschwindigkeit f(^ entsprechende Ge- 
schwindigkeitshöhe, und der Widerstandskoeffizient C gibt an, 
der wievielte Teil dieser Geschwindigkeitshöhe bei dem Vorgange 
«ingebüßt wird. 

Es stehe für irgend einen hydraulichen Vorgang, z. B. für einen 
Ausfluß, eine Druckhöhe H zur Verfügung. In der tatsächlichen 
Ausflußgeschwindigkeit w kommt aber nur eine Geschwindigkeitshöhe 

2g 

zum Ausdruck. Diese Höhe H^ heißt die wirksame Druck höhe. 
Wäre keine Reibung vorhanden, so würde H^^ allein genügen, um 
die auftretende Geschwindigkeit zu erzeugen. Da aber für die Über- 
windung der Reibung eine gewisse Druckhöhe H^ verloren geht, 
muß die verfügbare Druckhöhe entsprechend größer sein, also 
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Unter Verwendung der obenstehenden Ausdrücke für H^ und 
H^ erhält man 

Ist H gegeben und C durch den Versuch für ähnliche Fälle 
ermittelt, so kann man die Ausflußgeschwindigkeit berechnen ; sie ist 

- = 1/^ (38a) 

Schreibt man Gl. 37 in der Form 

H, = :H^, (37a) 

so kann man sie zur Definition des Widerstandskoeffizienten be- 
nützen; er ist 

C = f^ (39) 

also gleich dem Verhältnis zwischen der verlorenen und der wirk- 
samen Druckhöhe. 

81. Zusammenhang zwischen Geschwindigkeits- und Widerstandskoeffi- 
zient« Es sei für eine gegebene Mündung ohne Kontraktion vom Querschnitt 
F durch einen Versuch die Ausflußmenge Q bestimmt worden, die bei einem 
Gefälle H austritt. Die mittlere Ausflußgeschwindigkeit findet sich 

" F' 
weiterhin ergibt sich der Geschwindigkeitskoeffizient aus der Beziehung 

Es soll nun der Widerstandskoeffizient für die Mündung berechnet werden. 
Es ist nach Gl. 38 a 
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Durch Division dieser beiden Gleichungen findet sich sofort 

1 

und C=-l— 1 (40) 

Da q? nicht viel kleiner als die Einheit ist, kann man die Kechnung noch 
etwas bequemer gestalten. Schreibt man 

<p = 1 — a, 

so fällt die Größe a ziemlich klein aus, so daß deren höhere Potenzen ver- 
nachlässigt werden können. 

Entwickelt man den Ausdruck 

>- ' -1 
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nach einer Beihe und läßt man darin die höheren Potenzen von a weg, so 
erhält man als Näherungswert 

t = 2a = 2 (1 — 9?) (40a) 

Für den Druckverlust kann man, da H und H,, nicht sehr verschieden 
sind, angenähert setzen 

H„ = 2(l — q>)B: (37b) 

Diese Näherungsformeln eignen sich gut zum raschen Überschlagen. 
Es sei z. B. für eine Mündung 

9? == 0,97, also 1 — 9> = 0,03 
bestimmt worden. Man findet 
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genaa 


C - 0,06 


0,0591 


H, — OfißH 


0,0558 H. 



32. Verlast beim Eintritt in eine Rohrleitung. Beim Anschluß 
einer längeren Rohrleitung an einen Behälter (Fig. 43) wird man 
finden, daß der Piezometerstand unmittelbar hinter der Anschluß- 
stelle tiefer ist als der Wasserspiegel im Gefäße. Ein- 
mal wird eine gewisse Druckhöhe 
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dazu verwendet, dem ausfließenden Wasser die Ge- 
schwindigkeit w zu erteilen. Sodann wird eine weitere 
Druckhöhe 

2g 



Cb 







^*ff^ 




*w 




t 
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verbraucht zur Dek- 
kung der Eintritts- 
verluste, d. h. der- 
jenigen Verluste, die 
beim Übergang aus dem 
Behälter in die Röhre 
entstehen. Der Koeffi- 
zient fällt je nach Art 
des Überganges ver- 
schieden aus. 

Für Röhren von kreisförmigem Querschnitt kann etwa gesetzt 

werden : 

Fig. 44 a und h f = 0,5 

ä, und e C = 0,06 bis 0,08. 



Fig. 43. 



Fig. 44. 
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') Je dünner und schärfer der Band ist, desto größer ist der Koeffizient. 
Escber, WAsserturblnen. 3 
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Ist der Rohransatz mit einem Seiher versehen, so läßt sich der 
Eintrittsverlust folgendermaßen überschlagen. Bedeutet F^ die Summe 
aller Lochquerschnitte des Seihers, so darf mit Rücksicht auf die 
Kontraktion nach Abschnitt 29 für die Durchflußgeschwindigkeit 
durch die Löcher gesetzt werden 

2 f' 



to. = -- 



Die entsprechende Geschwindigkeitshöhe 

^. = ^' 

stellt den Eintrittsverlust dar; denn sie ist als vollständig verloren 
zu betrachten, weil das Wasser im Innern des Seihers beinahe zur 
Ruhe kommt. 

33. Rohrreibang. In dem an einen Behälter sich anschließenden 
zylindrischen horizontalen Rohrstrang (Fig. 45) beobachtet man nach 
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Fig. 45. 

Abschnitt 32 hinter der Eintrittsstelle einen bestimmten Piezometer- 
stand. Setzt man auf die Röhre noch weitere Piezometer auf, so 
findet man, daß ihre Stände um so niedriger werden, je weiter man 
in der Richtung des Durchflusses fortschreitet. Der Energieverlust, 
der durch diese stetige Abnahme zum Ausdruck gebracht wird, ist 
der Reibung des Wassers an den Rohrwänden oder der Rohr- 
reibung zuzuschreiben. Wie dieser Verlust entsteht, davon kann 
man sich bei einer Wasserfahrt auf einem schnellen Fahrzeuge eine 
recht anschauliche Vorstellung verschaffen. Es läßt sich besonders 
im Meerwasser deutlich verfolgen, wie einzelne Teile des Wassers 
von der Schiffshaut durch die Adhäsion eine Strecke weit mit- 
gerissen werden, bis sie sich wirbelnd ablösen und im ruhenden 
Wasser verlieren. Ganz ähnlich, nur umgekehrt, wird in der Röhre 
das strömende Wasser bei der Berührung mit der Wand zurück- 
gehalten und weiterhin durch die benachbarten strömenden Wasser- 
teilchen unter Wirbelbildung wieder abgelöst und neuerdings be- 
schleunigt. In der Wasserschicht, die der Wand anliegt, findet 
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-ein fortwährender Übergang von der Bewegung zur Ruhe und um- 
gekehrt statt. Zur Neubeschleunigung des Wassers aber, das seine 
Geschwindigkeit eingebüßt hat, wird fortwährend Energie verbraucht. 
Die Rohrreibung ist ihrem Wesen nach etwas ganz anderes als die 
Reibung zwischen festen Körpern; sie ist denn auch völlig unab- 
hängig von dem Drucke, unter dem das Wasser steht. 

Man darf von vornherein annehmen, daß der Verlust mit der 
Länge der Leitung im geraden Verhältnis wachse, und da er auf 
der Zerstörung von kinetischer Energie beruht, ist vorauszusetzen, 
daß er etwa d,er z^veiten Potenz der Durchflußgeschwindigkeit pro- 
portional sei. Femer wird der Verlust in demselben Verhältnis 
zunehmen, als die Wassermasse, die abwechselnd verzögert und 
wieder beschleunigt wird, gegenüber der ganzen Durchflußmenge 
größer ist. Da die erstere etwa dem benetzten Umfange ü und 
die letztere dem Querschnitt F der Leitung proportional gesetzt 
werden darf, erhielte man schließlich für die verlorene Druckhöhe 
einen Ausdruck von der Form 

^«=^1^^ (*i) 

Für den gewöhnlichen Fall, daß die Röhre kreisrunden Quer- 
schnitt habe, ist V=dn und F=\7id}^ und daher bekommt man 

o^-r ^^=^i?J (^^) 

Die Zahl 

wird als der Koeffizient der Rohrreibung bezeichnet; sie muß 
durch Versuche ermittelt werden. 

Da die Frage der Rohrreibung von großer praktischer Bedeu- 
tung ist, sind sehr viele derartige Versuche angestellt worden. Es 
ergibt sich aus denselben, daß X nicht ganz konstant ist. Man 
sieht sofort ein, daß der Wert von der Glätte der Rohrwand ab- 
hängen muß. Es zeigt sich femer, daß er für dieselbe Röhre mit 
zunehmender Geschwindigkeit kleiner wird. Das ließe sich darauf 
zurückführen, daß sich mit abnehmender Geschwindigkeit die Dicke 
der Schicht, auf die sich der Bewegungswechsel erstreckt, mehr 
ausdehnt und umgekehrt. Man hat im weiteren gefunden, daß der 
Koeffizient mit abnehmender Rohrweite größer wird. Das läßt sich 
damit erklären, daß die Masse der Wechselschicht, auch wenn ihre 
Dicke unveränderlich bleibt, im Verhältnis zur gesamten Wasser- 
masse größer wird bei abnehmendem Durchmesser. 

3* 
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Weisbach stellt auf Grund einer großen Anzahl fremder und 
eigener Versuche mit Röhren von 27 bis 490 mm Durchmesser und 
mit Geschwindigkeiten von 0,0436 bis 4,6 m die Formel auf 

,=0.01439 + 5^«' (43) 

Zeuner leitet aus denselben und einer Anzahl weiterer Ver- 
suche folgenden Wert ab 

^^. .o. I 0,01033 ,,,. 

A = 0,01431+ - ^- (44) 

Darcy gibt für Geschwindigkeiten über 0,2 m die Formel 

^^.«o^ I 0,0005078 ,, . 

A = 0,01989 +' .... (45) 

H. Lang^) gibt für neue gußeiserne Röhren den Wert 

^^« I 0,0018 /,^. 

X = 0,02 + -~= — (46) 

vwd 

R. BieP) stellt auf Grund einer großen Anzahl von veröffent- 
lichten Versuchen anderer Beobachter eine Formel auf, die für neue 
Gußröhren mit Wasser von 12^ den Wert ergibt 

, ^^.^^.« . 0,00565 , 0,000895 . „, 

.-0,00942 + -, -+-_^^,- . . . (.7, 

Gl. 41 kann auch zur Berechnung der Gefällsverluste im 
offenen Kanal benutzt werden, wenn man unter U den benetzten 
Umfang des Kanalprofiles versteht. Für den Widerstandskoeffi- 
zienten C hat man nach Bazin*) zu setzen 

^=^'('-±^^1 (") 

Darin ist etwa zu nehmen: 

c = 0,06 für Zement, 
c = 0,16 „ Quadermauerwerk, 
c = 0,47 „ Bruchsteinmauerwerk, 
c = 0,86 „ Erde. 

34. Bestimmung der Rohrweite für gegebenen Druckverlast* 

Man kommt häufig in die Lage, die Weite einer Rohrleitung er- 



') Tasclienbuch der „Hütte", 19. Aufl., Bd. I, S. 249. 

*) Mitteilungen über Forschungsarbeiten, herausgegeben vom Verein 
deutscher Ingenieure, Heft 44. 

') Taschenbuch der „Hütte", 19. Aufl., Bd. I, S. 255. 
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mittein zu müssen, die bei einer bestimmten Länge eine gegebene 
Wassermenge mit einem gewissen Druckverlust zu führen hat. Man 
kann sich zu diesem Zwecke die Formeln etwas bequemer zurecht- 
legen. Schreibt man 



1000^ 



», oder 



" 1000 



so daß also i den Druckverlust in Tausendsteln der Länge bedeuten 
würde, so wäre nach Gl. 42, Abschnitt 33 



a 



oder, da w = — 






» = 82,6A^^ 



d^ = 82,61 



9" 

d' 



Dabei sind alle Größen auf den Meter und die Sekunde bezogen. 
Rechnet man auf Dezimeter und Minutenliter um, so erhält man 



(i* = 22,94 - 




(49) 



Da X selbst eine Funktion des zu bestimmenden Durchmessers 
ist, würde die Lösung dieser Gleichung sehr mühsam. Weil man 
sich aber ohnehin an die im Handel vorkommenden Durchmesser 
halten muß, ist eine genaue Lösung überhaupt nicht notwendig, 
und man kann zunächst einen versuchsweise gewählten Wert von X 
einsetzen. Durch eine Tabelle der fünften Potenzen der gebräuch- 
lichen Durchmesser kann man sich die Rechnung noch weiter er- 
leichtem. 



d 


' d^ 


d 


d* 


d 


rf* 


d 


d^ 


mm 


dm 


mm 


dm 


mm 


dm 


mm 


1 dm 


25 


0,0010 


90 


0,590 


200 


32,00 


400 


! 1 024 


30 


0,0024 


100 


1,000 


225 


57,66 


450 


1 1865 


40 


0,0102 


110 


1,610 


235 


71,67 


500 


3 125 


45 


0,0184 


120 


2,488 


250 


97.66 


550 


5 033 


50 


0,0312 


125 


3,052 


275 


157,3 


600 


7 776 


60 


0,0778 


135 


4,484 


300 


243,0 


650 


11602 


70 


0,168 


150 


7,594 


325 


362,6 


700 


16 807 


75 


0,237 


165 


12,23 


350 


525,2 


800 


32 768 


80 


0,328 


180 


18,89 


375 


741,6 


900 
1000 


59 049 
100 000 



Weitaus am bequemsten aber ist die Benutzung der graphischen 
Tabelle Fig. 46. Diese ist folgendermaßen entstanden. Zu einer 
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Anzahl verschiedener Rohrweiten wurden für eine Reihe von ver- 
schiedenen Wassermengen nach der Formel von Lang die Druck- 
verluste in Tausendsteln der Rohrlänge ausgerechnet und die er- 
haltenen Werte i als Ordinaten über den Rohrweiten d als Abszissen 
aufgetragen. Indem man die Punkte gleicher Wassermengen mit- 
einander verband, erhielt man eine Schar von Kurven, von denen 
jede einer bestimmten Wassermenge entspricht, und die daher kurz- 
weg als die Q-Kurven bezeichnet werden sollen. 

Nimmt man auf einer dieser ^Kurven einen beliebigen Punkt 
an und liest man die Koordinaten d und i desselben ab, so gehören 
diese Werte von Q, d und i zusammen. Das Verfahren wurde sodann 
für die Wassergeschwindigkeiten iv wiederholt und lieferte die 
Schar der te^Kurven. Diejenige t<7-Kurve, die durch den gewählten 
Punkt hindurchgeht, bezeichnet die Geschwindigkeit w, die dem 
Durchmesser d, der Wassermenge Q und dem Druckverlust i ent- 
spricht. Man kann durch Interpolation mit Hilfe dieser graphi- 
schen Tabelle zu je zwei beliebig gewählten Größen die beiden 
andern zugehörigen ermitteln. 

Anstatt der Größen d und t selbst wurden ihre Logarithmen 
aufgetragen. Wäre X konstant, so würde die Q- und tr- Kurve 
geradlinig verlaufen. Dies ist nun freilich nicht der Fall; immer- 
hin fallen die Kurven so langgestreckt aus, daß dadurch die Inter- 
polation sehr erleichtert wird. 

Im Laufe der Jahre können sich in der Rohrleitung durch 
Rosten, Ansetzen von Algen und Wasserstein starke Verkrustungen 
bilden, die den Querschnitt verengen und zu einer erheblichen 
Steigerung des Druckverlustes führen. Diesem Umstände hat man 
Rechnung zu tragen. Soll z. B. die Rohrweite für eine gewisse 
Leitung gewählt werden, die bei einem gegebenen Gefälle eine be- 
stimmte Wassermenge führen soll, und will man sicher sein, daß 
die Leitung noch nach Jahr und Tag genügt, so hat man nur den 
Durchmesser um den doppelten Betrag der mutmaßlichen Krusten- 
dicke größer zu nehmen, als er sich aus der Tabelle ergibt. Wenn 
man umgekehrt wissen möchte, wieviel Wasser auch später noch 
durch eine gegebene Leitung bei einem bestimmten Druckverlust 
hindurchfließt, so wird man in der Tabelle die Wassermenge für 
einen der Krustendicke entsprechend verkleinerten Rohrdurchmesser 
ablesen. Über die Stärke der Krustenbildung muß die Erfahrung 
mit dem betreffenden Wasser die nötigen Anhaltspunkte liefern.^) 



^) Die Ausdehnung der Tabelle Fig. 46 bis auf 2 m Rohrweite ist un- 
sicher, aber insofern ungefährlich, als die Verluste bei großen Rohrweiten 
kleiner sind als nach der Formel von Lang. Man T^4rd gut tun, bei allen diesen 
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tfi. BraeUfalle. Durch die Rohrleitung (Fig. 47) ströme in der Zeit- 
emheit eine gegebene Waseermenge. Darf man den Unterschied zwischen der 
Llnge der Lcötnng und derjenigen ihrer 

ion als verschwindend 




Fig. 47. 



•OMhen, so werden sich die Piezometer- 
ittnde nach einer geraden Linie ein- 
stellen, die mit dem Horizonte einen 
OL einschließt; und zwar ist 

Der Abstich von dieser Linie bis auf die Leitung gibt den Druck an, der 
herrscht; man nennt daher die Linie die Drucklinie. Dieselbe darf 
die Leitung nirgends schneiden, wenn nicht der Druck stellenweise negativ, 
d. h. kleiner als der atmosphärische werden soll. 

86b LvfUeke« Liegt eine Leitung nicht im stetigen Gofällo, so künnen 
Lnfteinachlüsse darin surückbleibon und den DurchfluO erheblich erschweren, 
wenn nicht gar yollst&ndig verhindern. Der bei A (Fig. 48) liegende Luftsack 
▼enohiebt sich so lange, bis das Wasser über den Scheitel bei A wegfließt. 
Das GefiÜle H, geht verloren und kommt also nicht mehr für die Überwindung 
der Widerstände in Betracht. Wird die Luftansammlung so stark, deLÜHe^=H, 
so hört der Durchfluß überhaupt auf. In diesem Falle würde H,, =~ H^ . 




Fig. 48. 



Wo Luftsäcke der Bodenverhältnisse wegen uiclit vermieden werden 
können, ist für Entlüftung durch selbsttiltigo Vorrichtungen zu sorgen. Liegen 
die Verhältnisse so, daß sicli der Durcliiluß 
des Wassers beim Füllen der Leitung von 
selbst einstellt, so kann man durch kräftiges 
Spülen die Luft entfernen. Bei lioberförmigen 
Leitungen nach Fig. 49 ist indessen darauf 
nicht zu zählen; die Luft muß ausgepumpt 
werden, wenn man nicht dafür besorgt, ist, daß 
man mit Hilfe der Abschlüsse A und B und 
des Füllhahnes C den Heber füllen kann. 
Unter dem verminderten Drucke scheidet sich 

Luft aus dem Wasser aus. Wird diese nicht fortwährend oder wenigstens in 
kurzen Zeiträumen im Scheitel au.sgei)umpt, so steht der Heber ab. 

87« Zusammengesetzte Leitungen* Besteht die Leitung aus mehreren 
hintereinander geschalteten verschiedenen Teilen, so ist der Gesamtwiderstand 
gleich der Summe der Widerstände in den einzelnen Teilen. 




Fig. 49. 



Bechnungen dessen eingedenk zu bleiben, daß ihnen stets eine große Unsicherheit 
anhaftet, da die Beschaffenheit der Rohrwände einen sehr starken Einfluß hat. 
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SetKt Bioh die Leitung aus iwoi nebeoeinaiider geachalteieii ZweiK^n lu- 
, so kann man die EnnlCtluDK dos Druck verlUBtea tUr eine gregebeti« 
Durcbfluämenge auf folgendem Wege vomehinen. Via 
DurctiflußmiMige Q teilt sich in zwei Teile Q, und 4^,, 
denen offenbar iu ihren Leitungaiiretgen I und II dio- 
selben Druckverluato entsprechen mllsaen. Nimmt man 
diese Tolliing' auf gut Glück vor und trtgt man nach 
Fig. -^D die borecbneten Druckverluste als Ordinaten 
Über der Wassermeuga als Abszisse auf, so erbtUt 
nach einigen Wiederholungen mit anderen Tei- 
lungen zwei Kurven, deren Schnittpunkt den g6- 
HUcfalK>u Druckverlu5t aneibt. Die Methode ließe sich 
unschver auf mehrere parallel geschaltet« Zweige aus- 

88. Reibung; in verlängerten Mündungen. Wird die gut ab- 
gerundete Milndung (Fig. 51) um die Große l länger fortgefttJjrt, 
als zur Parallel führung der Wassertäden gerade notwendig wäre, 
'so können sich daraus sehr erJiebliclie Verluste ergeben. Nach 
Gl. 42, Absclinilt 33, ist der Druckverlusl Tür kreigFörmigen 

, l 



Die Größe w*:2y mißt die kiuetisclie Energie, die Im an»- 
tretenden Wasser enthalten ist; also drtlckt ll:d den Verlust durch 



TT 



nzr 



Fig. 51. 



Fiß. 52- 



Seibung innerhalb der Verlängerung in Teilen der verrogbarra 
Energie aus. Ist z. B. //„ = 40in, so wird tü=:28m, und nach 
Weisbach erliält man >l = 0,O176. Für jedes Vielfache von d, 
um das die Mündung unnütz verlängert wird, erleidet man somit 
eiuen Verlust von 1,76 v. H. 

Nach dieser Betrachtung wird man keinen Augenblick darüber 
im Zweifel sein, daß von den beiden Mündungen in Fig. 52 die 
eine a schlechter ist als 6. Dieser Lehre wolle man sich beim 
Entwerfen der Tur b in enk anale erinnern! 

39. Plötzliche Erweiterung. Geht der Querschnitt einer Leitung 
nach Fig. 53 unvermittelt von einem Werte F, in einen größeren 
Wert F^ über, so beobachtet man, daß das Piezometer im weitei-en 
Teil am einen gewissen Betrag H^ höher steht als im engeren; ee 
findet also eine Druckzunnhme statt, und dies beweist, daß beim 
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r- 



pr 



Übergange ein Teil der anfänglich vorhandenen Bewegungsenergie 
sich in potentielle Ilnergie umsetzt. Ein anderer Teil der kinetischen 
Energie geht verloren; derselbe läßt sich 
nach Carnot folgendermaßen berechnen. 
Die Wassermasse besitzt anfänglich eine 
Geschwindigkeit w^ ; beim Übergange stößt 
sie auf den Inhalt des weiteren Rohres, 
der die Geschwindigkeit w^ besitzt. Das 
Auftreffen erfolgt mit einer relativen Ge- 
schwindigkeit iTj — M?2, und da man es mit 
dem Stoß völlig unelastischer Massen zu 

tun hat, ist die ganze Energie, die dieser relativen Geschwindig- 
keit entspricht, als verloren in die Rechnung einzusetzen. Die Druck- 
höhe, die diesen Verlust an kinetischer Energie mißt, hat den Wert 



J^TV, 



\^ 



4«i 



Fig. 53. 



Ä.= 



V 



2<7 



(50) 



Die Energiebilanz, die man erhält, indem man die ankommende 
Energie mit der Summe des Ausganges und des Verlustes vergleicht, 
liefert die Beziehung 



2 



2g ^ ^ 



w, 



i 



-^+A, + H., 



und daraus erhält man als Maß für die umgesetzte Energie 



^u = ^2 — ^1 



w, 



2 



w. 



2 



^9 



— H... 



(51) 



Führt man für Ä, seinen Wert ein, so bekommt man 

«'i* — V — K— «'s)' 
2g 



oder 



H.=.5,B_r 



w^ 



(51a) 



Will man H^ und H^ auf die anfängliche Geschwindigkeit w^ 
beziehen, so hat man nur für w^ den Ausdruck 



^1 

-^2 



einzuführen und bekommt alsdann 



" 2g 
""-^2g 



1 — 



F,Y 



o 



F, (F,^^ 

IF, 



(5lb) 



2' -• 
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Es könnte der Fall eintreten, daß man sucht, diese umgesetzte 
Druckhöhe möglichst groß im Verhältnis zur anfänglich vorhandenen 
Bewegungsenergie zu halten. Wenn man den Ausdruck in der 
Klammer in Gl. 51 b nach F^^iF^ differenziert und den Differential- 
quotienten gleich null setzt, so erhält man als Bedingung hierfür 

F, = 2F,. 

Für diesen Fall wird die verlorene Druckhöhe 

8 



die umgesetzte Druck höhe 



TT — l^^ 



und im wegfließenden Wasser ist noch eine Energie vorhanden, 
die einer Druckhöhe 

entspricht. Die Summe ergibt die anfängliche kinetische Energie. 

40. Allmähliche Erweiterung. Geht der engere Querschnitt 
nach und nach in den weiteren über, wie in Fig. 54 angegeben 
ist, so wäre zu erwarten, daß der ganze Überschuß an kinetischer 

Energie sich in Druck umsetze. Dem 

^_^^^^^^^,^^*— ^-^— — ist indessen doch nicht so; es geht viel- 

occ-;j^ . a. mehr auch hier ein Teil verloren. Man 



d,^ Tu^ ^^^--*^. ^ muß darausschließen, daß auch in diesem 

<^4^ Falle der Strahl zunächst seinen Quer- 
Fig. 54. schnitt beizubehalten suche und sich erst 

später plötzlich über den ganzen Rohr- 
querschnitt ausbreite. Auf Grund seiner Versuche empfiehlt Flieg- 
ner ^), sicherheitshalber den Verlust gerade wie für plötzliche Er- 
weiterung zu berechnen, also die Verbesserung durch die All- 
mählichkeit des Überganges gar nicht in Anschlag zu bringen. 
Nach diesen Versuchen gibt das Taschenbuch der „Hütte" ^) eine 
Formel, die nach Berichtigung eines offenbaren Schreibfeh lei's lautet 

H„ = K=-'^)%in<5 (62) 

wobei d nach Fig. 54 den Divergenzwinkel der konischen Er- 
weiterung bedeutet. 



1) CivUingonieur 1875, S. 98. 

«) 19. Aufl., Bd. I, S. 251. Fliogner lehnt die Verantwortlichkeit für 



diese Formel ausdrücklich ab. 
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Es scheint, daß man d nicht größer als etwa 10^ nehmen darf, 
wenn man mit der allmählichen Eirweiterung noch etwas gewinnen 
will. Für diesen Wert und für F^ = 2F^, w^ = \w^ und d^ — 1,414^1 
erhält man, da sin 10^ = 0,174, 

H^=Kjzii^ 0,174 
2g 



Ferner ist 



= 0,0435 -i . 
2^ 



w.^ 



iT^ = 0,2500 y^, 



«;« 



also lf= 0,7065-^-. 

2g 

41. Plötzliche Verengung. Geht der Querschnitt nach Fig. 55 
unvermittelt von einem größeren Wert in einen kleineren über, so 
tritt an der Übergangsstelle eine starke Kontraktion auf. Bedeutet 
w^ die Geschwindigkeit in dem am stärksten zusammengezogenen 
Querschnitt, und wäre der Wert bekannt, so könnte man sofort 
den Druckverlust berechnen. Da das Wasser mit der Geschwindig- 
keit w^ auf den Abfluß mit der Geschwindigkeit tc^ stößt, betrüge 
der Druckverlust 

1_« g^ 7V, "-■-' 

V n„ ^ »►TlSr *^ 



2g 



r— s 



Da aber w^ sich der direkten Best im- ^ 
mung entzieht, schreibt man Fi^. 55. 

2 



H=r^ 



2^ 

und leitet C aus dem Versuche ab. Nach 

Weisbach^) ist für den scharfkantigen .^-g 

Übergang 

f = 0,50 0,50 0,42 0,33 0,25 0,15, 
wenn 2^3:2?; = 0,01 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 . 

Daß der Verlust um so kleiner wird, je weniger die Quer- 
schnitte voneinander verschieden sind, liegt auf der Hand; denn 
es wird dabei offensichtlich die Kontraktion immer schwächer. 

Die Eintritts Verluste nach Abschnitt 32 sind auf die hier be- 
sprochene Erscheinung zurückzuführen. 

Schon eine mäßige Abrundung der Übergänge nach Fig. 56 
bringt den Verlust völlig zum Verschwinden. 

') „Hütte" 1905, 19. Aufl., Bd. I, S. 253. 
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42. Knie- und Bo^nrohr. Ähnliche Erscheinungen stellen sich 
überall ein, wo in der Kohrleitung Kichtungsändemngen auftreten. 
In dem Krümmer (Fig. 57) löst sich der Wasserstrom wegen seiner 
Trägheit von der inneren Wand ab, und es entsteht ein Zwischen- 
raum, der mit wirbelndem Wasser erfüllt ist. Das strömende Wasser 
muß einen kleineren Querschnitt und somit eine größere Geschwindig- 
keit ir^ annehmen und stößt unter Einbuße eines entsprechenden 
Betrages von Energie auf das mit der Geschwindigkeit ir fort- 
fließende Wasser. Der Verlust, als Druckhohe gemessen, wäre 
wie vorhin 

TT _(^x-zy^'' 
2g ' 





Fig. 57. Fig. 58. 

Da auch hier w^ sich nicht unmittelbar bestimmen läßt, schreibt 
man wiederum 



^r=f 



w^ 



^9 

Dabei wäre nach Weisbach zu nehmen: für plötzliche knie- 
förmige Ablenkung nach Fig. 58 

f = 0,9457sin-i+2,047sinM, . . . (52) 

woraus sich folgende kleine Tabelle ergibt 

26= 20^ 40^ 60^ 80^ 90<> 

f = 0,0416 0,139 0,364 0,740 0,984;^) 

ferner für einen Rohrbogen von kreisförmigem Querschnitt, dessen 
mittlerer Krümmungshalbmesser mit q und dessen halbe Lichtweite 
mit r bezeichnet werden mag 

f = 0,131 + 1,847 (-V- (53) 

Für die lichte Rohrweite d umgerechnet, lautet die Formel 

C = 0,131+ 0,163 f-j (53a) 

»; Taschenbuch der „Hütte", 19. Aufl., Bd. I, S. 254. 
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Damach ist folgende kleine Tabelle berechnet: 



d:Q — 0,2 


0,3 


0,4 


0,5 


0,6 


0,7 


0,8 


C — 0,132 


0,133 


0,137 


0,145 


0,158 


0,179 


0,205 


1?:^ — 0,9 


1 


1,1 


1,2 


1,3 


1,4 


1,5 


C — 0,243 


0,294 


0,359 


0,436 


0,539 


0,660 


0,805 




Fig. 59. 



In den obigen Formeln kommt der Ablenkungswinkel nicht 
vor; hat sich der Strahl infolge der Richtungsänderung einmal 
abgelöst, so bleibt er in diesem Zustande, bis 
er sich in der geraden Fortsetzung der Rohr- 
leitung endlich wieder über den ganzen Quer- 
schnitt ausbreitet. Da sich der Verlust erst in 
diesem Augenblick vollzieht, tritt er auch nur 
einmal auf, ob der Ablenkungswinkel größer 
oder kleiner sei. Wird die Röhre nach Fig. 59 
zweimal nach verschiedenen Richtungen abge- 
bogen, so kommt die Ablösung auch zweimal zustande, und der 
Verlust ist doppelt so groß. 

Wenn die Röhre in der Xrümmung so stark verjüngt wird^ 
daß die Ablösung sich gar nicht bilden kann, wird auch der Verlust 
vermieden. Nicht die Krümmung an sich ist schädlich,, 
sondern die nachfolgende plötzliche Erweiterung. 

43. Wassermesser. Es ist eine Aufgabe von praktischer Be- 
deutung, die durch einen Rohrstrang fließende Wassermenge in der 
Leitung selbst zu messen, ohne daß man sich mit dem Ausflusse 
zu beschäftigen braucht. Zu diesem Behufe baut man in die 
Leitung besondere Wassermesser ein. Es sind zwei Hauptarten 
davon im Gebrauch. 

Die Kolbenmesser sind Kolbenmotoren, bei denen das durch- 
fließende Wasser den Kolben hin und her treibt. Das vom Kolben 
beschriebene Volumen mißt die Durchflußmenge recht genau und 
zuverlässig. Man hat nur die Zahl der Kolbenspiele zu registrieren. 
Die Kolbenmesser sind teuer und werden darum nur dort angewandt,, 
wo es auf Genauigkeit ankommt, wie z. B. 
beim Messen von Kesselspeisewasser. Sie 
kommen nuir' für kleine Wassermengen in 
Betracht. 

Die am häufigsten gebrauchten Wasser- 
messer oder Wasseruhren können als Wir- 
belmesser bezeichnet werden. Das Wasser 
wird nach Fig. 60 durch eine Anzahl schrä- 
ger Bohrungen in das Innere eines zylindrischen Gehäuses geleitet 
und aus demselben durch eine axiale Öffnung wieder abgeführt, so daß. 




Fig. 60. 
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es in dem Gehäuse eine wirbelnde Bewegung ausführt. In diesen 
Wirbel wird ein leicht bewegliches Flügelrädchen gesetzt, dessen 
Geschwindigkeit wenigstens angenähert diejenige des Durchflusses 
und damit auch die Wassermenge selbst mißt. In Bezug auf die 
Anordnung des Zählwerkes, durch das die Umdrehungen des 
Rädchens registriert werden, trifft man zwei Arten. Entweder liegt 
das Zählwerk im Trocknen; dann muß eine Achse durch eine 
Stoff büchse ins Freie geführt werden; durch die Stoffbüchsenreibung 
wird aber die Angabe des Messers unzuverlässig. Oder das Zähl- 
werk steht im Wasser; dann muß die davorliegende Glasscheibe 
stark genug sein, um den Wasserdruck auszuhalten. 

Die Wirbelmesser bedürfen auf alle Fälle einer besonderen 
Eichung. Dennoch können sie auf Genauigkeit keinen Anspruch 
erheben. Im besonderen geben sie kleine Durchflußmengen nur 
ungenau an. Sie sind billiger als die Kolbenmesser und werden 
vielfach zur Kontrolle des aus öffentlichen Wasserleitungen bezogenen 
Wassers gebraucht. 

Beide Arten von Wassermessem erzeugen nicht unwesentliche 
Druckverluste. 




Fig. 61. 

Der Venturi-Wassermesser*) von C. Herschel ist dazu 
bestimmt, die Durchflußmengen von größeren Rohrsträngen ohne 
bedeutende Druckverluste zu messen. Es wird in die Leitung nach 
Fig. 61 eine allmähliche Verengung eingebaut. Der Höhenunter- 
schied der Piezometerstände vor und in der Verengung gibt ein 
Maß für die augenblicklich vorhandenen Geschwindigkeiten. Die 
auf Kosten des Druckes erzeugte Vermehrung der Bewegungsenergie 
wird durch eine allmähliche Erweiterung so vollständig als möglich 
wieder in Druck umgesetzt. 

Darf man die Reibungsverluste zwischen den Punkten Ä und B 
vernachlässigen, so erhält man die Energiebilanz 



^) Von seinem Erfinder zu Ehren des italienischen Hydraulikers Venturi 
so benannt. 
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Daraus wird für das piezometrische Gefälle von Ä bis B: 

< — < _ jr 

2g ^' 

oder, wenn man für das Verhältnis der Geschwindigkeiten dasjenige 
der Querschnitte einführt, 



«?, 



=^j,i 



^9 

und endlich erhält man für die Berechnung der Durchflufigeschwindig- 
keit aus dem piezometrischen Gefälle 



"■=(^)-r 



Die Durchflu£menge selbst ist 

Die in der Erweiterung verlorengehende Druckhöhe ist nach 
Abschnitt 39 und 40. 









F 



2g \F, / -- "^.1 

F,^ 
Es sei z. B. d^ = 0,4 d^ 

also ^ = -16- = ^'^^' 

80 findet man 



w^ = 0,1621 V2gH^ = 0,llsVH^ 
IT, ^ 0,724 H^. 

Ist beobachtet worden 

lZp = 210 mm, 
«o wäre 

w;j = 0,329 m, 

H,^0,152m, 

Für die Durchmesser 

(/j = 250mm, 

d^ = 100 mm , 

erhielte man 

Q=16 Sekundenliter. 
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Es kann sich auch bei dieseDi Wasserniessei- nicht sowohl i 
eine genaue Bestimmung als vielmehr nur um eine gewisse Kontrolle | 
des Durchflusses bandeln. 

Der Ventari-Messer wird mit selbsttätigen totalisierenden He- 1 
gistriervomchtungen versehen, die es möglich macheu, die ganze 
während eines gewissen Zeitraumes durchgeflossene Wassermenge 
abzulesen. 



B. Meclianischp AVirkuiigen des »ti-öinciHleii Wasser». 

4. Kapitel. 

44. Stoß des freien Strnhlein auf eine ebene Fläche. Wenn 
eine in Bewegung begriffene Masse eine Änderung ihres Bewegungs- 
zustandes erfährt, d. h. wenn sich ihre Geschwindigkeit nach GrÖfte { 
oder Richtung oder nach beiden zugleich ändert, so ist dies auf 
die Einwirkung von vorhandenen Kräften zurückzuführen. Aus der ' 
Größe der Änderung muß auf die Größe der wirksamen Kr&fte < 
geschlossen werden. Wird eine strömende Flüssigkeitsmasse dnreh 
teste Körper, die sich ihr in den Weg stellen, aus der ursprüng- 
lichen Richtung abgelenkt, so kommen in diesen Ablenkungen die I 
Kräfte zum Ausdruck, mit denen die festen ablenkenden Körper 
auf das Wasser einwirken. Ebenso groß wie diese Kräfte, aber i 
entgegengesetzt gerichtet, sind die Rückwirkungen oder Reak- 
tionen, mit denen die Flüssigkeitsmasse, indem sie der Ablenkung 
widerstrebt, gegen die ablenkenden Körper drückt. Die Untfflv 
suchung dieser dynamischen Rückwirkungen ist von großer prak* 
tischer Bedeutung, weil wir durch derartige Vorgänge am einfachsten , 
die im Wasser enthaltene Energie auf Räder übertragen können. 

Erleidet die Flüssigkeit eine plötzliche 
Ablenkung, so spricht man von einem StoB. 
Den Gegensatz dazn bildet die allmähliche 
Ablenkung. 

Ein freier Wasserstrahl treffe nach Fig. 69. | 
rechtwinklig auf eine feststehende ebene Fläche, i 
die gegenüber dem Strahlquerschnitt ausgedehnt •] 
genug ist, um sämtliche Wasserteilchen recht- 1 
winklig ablenken zu können. Die Fläche mofl 1 
mit einer gewissen Kraft F festgehalten werden, damit sie nicht 
unter der Wirkung des Stoßes zm-ückweiche. 
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Ein mit der Geschwindigkeit c herantretendes Wasserteilchen 
von der Masse dm büßt vor der Stoßfläche seine ganze ursprüngliche 
Geschwindigkeit in der Richtung der Strahlachse ein, und es ver- 
bleibt ihm nur noch eine beschränkte Geschwindigkeit in radialer 
Richtung. Während des Stoßes, der eine zwar kurze, aber doch 
endliche Dauer hat, möge das Wasserteilchen in der unendlich 
kleinen Zeit dt seine Geschwindigkeit in der ursprünglichen Richtung 
um dw ändern. Für die unendlich kleine Kraft dP, die diese Ge- 
schwindigkeitsänderung hervorbringen soll, besteht alsdann die Be- 
ziehung 

, ^ ^ dto 
dP=dm j-. 
dt 

Treffen wir die Verabredung, daß unter dm die in der Zeit dt 
ausströmende Wassermasse zu verstehen sei, so ist 

dt 

die in der Zeiteinheit herbeifließende Wassermasse, und man kann 

schreiben 

dF=Mdw (54) 

Bei der Integration ist zu berücksichtigen, daß das Wasser 
seine Anfangsgeschwindigkeit c nach vollendetem Stoß vollständig 
eingebüßt hat, daß also der Endwert der Geschwindigkeit in der 
ursprünglichen Richtung gleich null wird. Es ergibt sich somit 

F= — Mc (55) 

als Größe der totalen Kraft, durch die in der Zeiteinheit die Wasser- 
masse M ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit c beraubt wird. 
Ebenso groß, aber entgegengesetzt, ist die Rückwirkung des Wassers 
auf die feste Fläche. 

Bedeutet F den Querschnitt des Strahles oder der gut abge- 
rundeten Mündung, aus der das Wasser ausfließt, so ist 

9 
die in der Sekunde ausströmende W^assermasse. Für die Stoßkraft 
findet sich 






F= — Mc=r^ — 2Fy- (ö5a) 

Bedeutet ferner 






29 
die Druckhöhe, unter welcher der Ausfluß erfolgt (Abwesenheit aller 



Eacher, Waaaerturblnen. 
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Widerstände vorausgesetzt), so kann man den Ausdruck auf die 

Form bringen 

P=2FHy (55b) 

Das Produkt FHy bedeutet nichts anderes als den statischen 
Druck des Wassers auf die Mündungsfläche. Die Stoßkraft ist also 
doppelt so groß. 

Der Versuch zeigt, daß die Stoßkraft tatsächlich etwas kleiner 
ausfällt als nach Gl. 55. Man muß noch einen Korrektionsfaktoren 
beifügen und schreiben 

P= — (pMc = — 2(pFy— .... (55c) 

Weisbach fand den Wert 

9? = 0,92 bis 0,96, 

und zwar sowohl für Wasser als auch für Luft. 

46. Messung einer ausströmenden Lultmenge durch Stoß« Alle diese 
Entwicklun^n und Widerstandskoeffizienten gelten angenähert auch für die 
Bewegung der Luft, sobald sich das Volumen derselben nicht wesentlich ändert, 
d. h. so lange es sich nur um kleine Druckunterschiede handelt. So kann man 
auch die korrigierte Gleichung 

F=-v2Frf (55c) 

mangels genauerer Methoden zur Messung des Aus- 
flusses von Luft verwenden. Für Wasser hätte dies 
keinen Wert, da man hierfür direktere Mittel hat. 
Gegenüber der Mündung eines Gebläses, dessen 
Lieferung bestimmt werden soll, wird nach Fig. 63 
eine runde Platte an einem Winkelhebel aufgehängt 
und ausgewuchtet. Nachdem das Gebläse in Täti^- 
Fig. 63. keit gesetzt wurde, belastet man die Wagschale, 

bis die Platte in die Anfangslage zurückkehrt. Für 
den Druck, den der Luftstrom auf die Platte ausübt, erhält man 




Aus Gl. 55 c ergibt sich 



a 



F^c^= ^ FF, 



wobei F den Querschnitt der Mündung bedeutet. Die Größe Fe ist aber 
nichts anderes als das Volumen V der Luft, die in der Zeiteinheit austritt, und 
man hat somit 






FF (56) 



Für mittelfeuchte Luft kann das Gewicht eines Kubikmeters bei einer 
Temperatur von 15® und bei einem Barometerstand von 720 mm zu 1,155 kg 
angenommen werden. Setzt man q> = 0,94, so wird 
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V= 1 / - = 3 v/FP 
\/ 0,1107 ^V^^ 



Für einen Barometerstand von 760 mm wird y= 1,221 und 



^=|/öjf7 = 2,923 v'J'P. 



46. Arbeiteübertragnng beim Stoß. Weicht die Stoßfläehe mit 
der Geschwindigkeit u in der Richtung des Wasserstrahles zurück, 
so wird die Geschwindigkeit, mit der das Wasser auf die Fläche 
trifft, gleich c — u, und es findet sich für die Stoßkraft 

P=M{c — u). 

Dieselbe wird um so kleiner, je mehr sich die Geschwindigkeit 
der Stoßfläche derjenigen des Wassers nähert. 

Es wird in der Sekunde auf die Stoßfläche eine Arbeit tiber- 
tragen 

L = Pu = M{cu — u^). 

Diese Leistung wird im Maximum für 

und zwar erreicht sie hierbei den Wert 

i = i^ (57) 

Mc^ : 2 ist aber die im Wasser enthaltene kinetische Energie. 

Es folgt daraus, daß im besten Falle nur die Hälfte der im 
Wasser enthaltenen Bewegungsenergie auf die Stoßfläche übertragen 
wird. Die zweite Hälfte geht verloren; sie ist zum einen Teil noch 
in Form von kinetischer Energie im wegfließenden Wasser enthalten; 
zum andern Teil hat sie sich in Wärme umgesetzt. 

47. Stoß auf eine hohle Fläche. Es treffe nach Fig. 64 ein 
Strahl mit der Geschwindigkeit c in der 

Richtung der Achse auf eine Rotationsfläche, 
deren Rand mit der Richtung des Strahles 
den Winkel a einschließe. Das Wasser ver- 
lasse den Rand mit einer Geschwindigkeit Cg, 
die stets kleiner als c sein wird, da beim 
Stoß Energie verloren geht. Das Wasser 
hat beim Eintritt die axiale Geschwindig- 
keit c; beim Austritt ist die axiale Kom- ^*^- ^*- 
ponente c^cos«. Die Gl. 54, Abschnitt 44, • 

ist somit zwischen den Grenzen w und w^ cos a zu integrieren und 
ergibt hierbei: 

4* 
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Ct cos a 

F=\Mdw = M{c^co^a — c) .... (58) 

c 

Dies wäre also die Kraft, die von der Stoßfläche auf das Wasser 
ausgeübt werden muß, um die Ablenkung hervorzubringen. Der 
Druck des Wassers gegen die Fläche ist umgekehrt 

p=jf(c — C2 cos«) (58a) 

48. Stoßfreier Aufschlag. Wird die Fläche, auf die der Strahl 
trifft, nach Fig. 65 derart ausgebildet, daß das Wasser nur allmählich 
abgelenkt wird und keinen Stoß erleidet, so kann man — wenig- 
stens angenähert — von der Voraussetzung ausgehen, daß sich das 

Wasser mit unveränderter Geschwindigkeit längs 
der Fläche bewege, daß also c^ = c sei. In diesem 
Falle nimmt der Ausdruck 58 a den Wert an 

p=Mc(l — cos«), . . (59) 

und wenn man a = 180^ setzt, erhält man 

P=2Jfc, 

Fi^. 65. oder in der Schreibweise von 55 b 

P=4FHy (59a) 

Dabei bedeutet F den Mündungs- oder Strahlquerschnitt und 
H die Ausflußhöhe. E^ ist also der Druck des Wassers gegen die 
Fläche gleich dem vierfachen statischen Druck auf den Mündungs- 
(luerschnitt. 

Weicht die Fläche mit der Geschwindigkeit u zurück, so ist 
die Geschwindigkeit, mit der der Strahl aufschlägt, gleich c — u; 
man erhält für den Druck des Wassers auf die Fläche 

P=2M{c — u). 

Auch hier wird, wie in allen ähnlichen Fällen, der Druck um 
so kleiner, je schneller die Fläche zurückweicht. 

Die vom Wasser in der Sekunde auf die Fläche übertragene 
Arbeit ist 

L=Pu = 23/(cM — M-). 

Sie wird im Maximum für m=J«' und erreicht den Wert 

i = '" (CO) 

d. h. hier wird die ganze Bewegungsenergie des Wassers auf die 
Fläche übertragen. 
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Das Wasser trifft mit der Geschwindigkeit c — u auf und behält 
nach unseren Annahmen diese Geschwindigkeit längs der Fläche 
bei; es hat somit beim Austritt relativ zur Fläche eben diese Ge- 
schwindigkeit c — u entgegengesetzt zur Eintrittsrichtung. Die Fläche 
aber weicht in der Richtung des Strahles mit der Geschwindigkeit u 
zurück. Die absolute Austrittsgeschwindigkeit ist somit gleich der 
algebraischen Summe dieser beiden Geschwindigkeiten, also 

c^ = c — 2 u . 

Für den Sonderfall der besten Arbeitsübertragung, wo m = |(!, 
erhält man 

d. h. das Wasser geht seiner Geschwindigkeit und damit auch seiner 
Bewegungsenergie völlig verlustig, und da dieser Verlust allmählich 
vor sich geht, wird die ganze Energie an die Fläche abgegeben. 
Die Voraussetzungen — stoßfreier Eintritt und reibungöfreie 
Bewegung längs der Fläche, Austrittsrichtung entgegengesetzt zur 
Eintrittsrichtung — lassen sich nie genau erfüllen, und darum kann 
in Wirklichkeit auch nie die ganze Energie des Wassers gewonnen 
werden. 

49. Stoß Im unbegrenzten Wasser« Die Stoßkraft eines freien Strahles 
gegen eine ebene Fläche wurde gefunden 

F=Mc (55) 

Voraussetzung dabei war, daß die Fläche ^ __ 

groß genug sei, um sämtliche Wasserteilchen / '^^\ 

rechtwinklig abzulenken. ^. -'J 

Stellt man nach Fig. 66 eine ebene Fläche / 

von der Ausdehnung F rechtwinklig zur Strom- ^ — — ^ 

richtung in eine mit der Geschwindigkeit c strö- A 

mende Wassermasse von verhältnismäßig großem \u 

Querschnitt, so tritt offenbar eine völlig recht- \ V^ ^ 

winklige Ablenkung gar nicht ein, und die Stoß- "" 

kraft im unbegrenzten Wasser fällt daher Fig. 66. 
kleiner aus als diejenige eines freien Strahles 

vom Querschnitt F und der Geschwindigkeit c. Verwendet man die Schreib- 
weise 55 c, so kann man den Stoßdruck im vorliegenden Falle durch den 
Ausdruck darstellen 

P-^-^^Y^ («D 

wobei der Korrektionsfaktor C <! 2 sein muß. Man kann nach Dubuat etwa 

setzen 

C=l,86. 

Bewegt man die ebene Fläche gegen das ruhende Wasser, so ist er- 
fahrungsgemäß der Widerstand erheblich kleiner. 

Wird die Stoßfläche nicht durch eine dünne "Wand, sondern durch die 
Vorderfläche eines Prismas gebildet, so nimmt die Stoßkraft bis zu einem ge- 



r 






■■: 
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wissen Maße um so mehr ab, je länger das Prisma ist. Durch Zuschärf ong 
des vorderen Teiles kann die Stoßkraft stark herabgezogen werden. 

Diese Fragen haben bei der Bestimmung des Widerstandes der Schiffe 
eine große praktische Bedeutung. Es handelt sich hierbei darum, durch Schärfe 
der Formen den Stoß an der Vorderseite möglichst zu vermeiden und am 
Achterschiff das Wasser möglichst ruhig wieder zusammentreten zu lassen, 
um dort die Bildung einer Depression iXi verhindern. Der größte Teil des 
Schiffswiderstandes ist indessen auf die Heibung der Schiffswand zurückzuführen, 
die gleicher Art wie die Bohrreibung ist (Abschnitt 33). 

50. Pansterrad« Weicht die ins unbegrenzte Wasser gestellte Fläche F^ 
wie in Fig. 67 angedeutet, mit einer Geschwindigkeit u zurück, so kann nach 

Abschnitt 47 eine Leistung 

-_^^^.-^ gewonnen werden, wobei (p ein aus dem Versuche zu be- 
stimmender Korrektionskoeffizient ist und 

Fig. 67. 9 

die in der Sekunde aufschlagende Wassermasse bedeutet. 
Es findet sich hiernach 

L = qpyF cu. 

9 

Nach Versuchen an Pansterrädern ^) liegt ^ in den Grenzen 

(p ^ 0,70 bis 0,88, 
und die günstigste Umfangsgeschwindigkeit ist zu setzen 

u = 0,4 c . 
Es messe beispielsweise die eingetauchte Fläche einer Badschaufel 

jP=8xO,7 = 5,6qm. 
Die Geschwindigkeit des Stromes sei 

c = 2,5 m, 
die Umfangsgeschwindigkeit des Bades 

14 = 1 ni. 
Mit dem Werte (p -= 0,8 berechnet sich die Leistung dos Bades zu 

i = 0,8- 1000-5,6 .—'^2,5.1. 

= 1711 mkg 
oder 22,8 Pferdestärken. 

Es lassen sich also auf diesem Woge selbst mit Bädern von bedeutenden 
Abmessungen nur verhältnismäßig kleine Kräfte gewinnen. 

51« Wasserschlag« Wird der Ausfluß einer längeren Leitung (Fig. 68) 
rasch geschlossen, so kann unter Umständen am untern Ende derselben eine 
sehr erhebliche DrucksteigeruUg auftreten. Diese Erscheinung wird als Wasser- 



*) Das sind Wasserräder, die ohne Gerinne in einen stark fließenden 
Strom gestellt und durch das „Pansterwerk" je nach dem Wasserstand ge- 
hoben und gesenkt werden. 
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schlag bezeichnet. Die genaue Untersuchung dieses Vorgangs ist zu ver- 
wickelt, als daß sie hier unternommen werden könnte. Da die Frage bei 
Hochdrukturbincn mit langen Zuleitungen von einer gewissen Bedeutung ist, 
soll sie wenigstens auf Grund ver- 
einfachender Annahmen etwas näher 
beleuchtet werden.*) Die Verein- 
fachung soll darin bestehen, daß man 
unter Vernachlässigung der Bei- 
bungsverluste usw. den dynamischen 
Piezometerstand am Ende der Lei- 
tung bei Beharrungszustand gleich 
dem Gefälle H setzt und daß man 
annimmt, es sei sowohl das Material 
der Bohrleitung als auch das Wasser 
völlig unelastisch. 

Wird in einem gegebenen Augen- 
blick der Ausfluß rasch vermindert, 
80 muß eine Druckzunahme auftreten, 
weil das Wasser in der Leitung ver- 
möge seiner Trägheit die ursprüng- 
liche Geschwindigkeit beizubehalten sucht und von hinten nachschiebt. Der 
Überdruck wirkt verzögernd auf das Wasser; dieses kommt nach einer ge- 
wissen Zeit wieder in Beharrungszustand und in demselben Augenblick wird 
auch die Druckzunahme verschwunden sein. Druckzunahme und Verzögerung 
entsprechen sich als Wirkung und Gegenwirkung, und man bekommt sofort 
die Gleichung 

Ä-Py = -M^, (62) 

wobei h die Überdruckhöhe, F den Querschnitt der Leitung, M die Wasser- 
masse und w die augenblickliche Geschwindigkeit in der Leitung bezeichnet. 
Für M ergibt sich der Ausdruck 




Fig. 68. 



wenn l die Länge der Leitung bedeutet. Mit Einführung dieses Wertes nimmt 
die Gleichung die Form an 

, l dw 

"~ "" 7 df 
oder 

dw = ^g^dt (63) 

Da die Überdruckhöhe h im allgemeinen sich mit der Zeit ändert, je 
nach der Art des Schließens, so kann die Gleichung nur integriert werden, 
wenn dieser Zusammenhang bekannt ist. 

Es läßt sich eine deutliche Vorstellung der Vorgänge gewinnen, wenn 
man von den umgesetzten Energiemengen ausgeht. Fließt in der Zeit dt das 
Wasservolumen dV herbei, so ist die Arbeit, die erforderlich ist, um dasselbe 
unter den Überdruck h zu setzen 

dA = yhdV. 



^) Michaud, Bulletin Techni<iue de la Suise Romande 1903, S. 35. 
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Die gleichzeitig in der Verzögerung des Wassers zum Ausdruck kommende 
Arbeit ist 

dA = — Mwdw . 

Durch Gleichsetzen dieser Ausdrücke erhält man 

yhdV= — Mwdw . 

Dehnt man die Integration dieser Gleichung über den vollständigen 
Schließ Vorgang aus und bezeichnet c die anfängliche Wassergeschwindigkeit 
in der Leitung, so kann man schreiben 



V 

/ 



hdV=— - 






2 



(64) 



Die Größe V, durch die die obere Integrationsgrenze bezeichnet wird, 
bedeutet die ganze Wassermenge, die während des Schließ Vorganges noch 

durchfließt. Trägt man nach Fig. 69 im rechtwinkligen 
Koordinatensystem die Durchflußmenge als Abszisse und 
die Überdruckhöhe als Ordinate auf, so stellt die von 
der Kurve eingeschlossene Fläche das Integral links dar. 
Diese Fläche muß also nach Gl. 64 einen durch den 
Anfangazustand bestimmten Inhalt besitzen. Der Ver- 
lauf der Kurve und damit der Höchstwert des Über- 
druckes sind durch die Art des Schließens bedingt. 

Den geringsten Überdruck erhält man, wenn der 
Abschluß derart vollzogen wird, daß der Überdruck 
konstant bleibt. In diesem Falle wird die Fläche h/V (Fig. 69) zum Rechteck, 
und Gl. 63 gibt beim Integrieren 

h 




Fig. 69. 



oder 



t g 



(65) 



IJm diesen Vorgang herbeizuführen, muß das Abschlußorgan in besonderer 
Weise gehandhabt werden. Zunächst muß die Auslaßöffnung plötzlich auf 
einen gewissen Betrag zurückgeführt werden, so daß der Überdruck ebenso 
plötzlich auf den Betrag h hinaufspringt. Soll der Überdruck weiterhin konstant 
bleiben, so darf sich die ausfließende Wassermenge selber im Augenblick des 
Beginnes des Schließens nicht plötzlich ändern. Bezeichnet daher f^ den ur- 
sprünglichen Ausflußquerschnitt und f den Betrag, auf den er plötzlich zurück- 
geführt wird, so muß die Beziehung bestehen 



oder 






Weil h immer kleiner als H ist, kann man angenähert schreiben 

f ' 2if 

Soll der Überdruck in der Leitung weiterhin unveränderlich bleiben, so 
muß die Geschwindigkeit des Wassers in der Leitung und somit auch die Aus- 
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flußmenge gleichförmig abnehmen; es muß mit anderen Worten der Auslaß 
mit gleichförmiger Geschwindigkeit geschlossen werden. Ist die Schließzeit 
gegeben oder gewählt, so läßt sich aus Gl. 65 der auftretende Überdruck be- 
rechnen. 

Nun ist diese Art des Schließens in Wirklichkeit gar nicht ausführbar. 
Am gewöhnlichsten wird der Abschluß mit gleichförmiger Geschwindigkeit 
bewegt werden. Es läßt sich annehmen, daß an den Überdrucksverhältnissen 
wenig geändert werde, wenn die anfängliche Verminderung des Ausflußquer- 
schnittes von /i auf f statt plötzlich, in demselben Tempo vorgenommen wird, 
in dem man den völligen Abschluß ausführt, so daß also nur die ganze Schluß- 
zeit verlängert wird. Bezeichnet man diese mit ^j, so wäre 

t f ~ '^ 2H 
oder 

1 ^ i /i + a; 

Setzt man diesen Wert in Gl. 65 ein, so erhält man 

'-('+Ä)if 

Es ist aber nach Gl. 65 

-f-- = Ä, (65a) 

h 9 

nichts anderes als der konstante Überdruck, der in der Zeit t^ die Wasser- 
säule zur Ruhe brächte. Es ist also 

und daraus findet sich 

die Aufgabe ist durch die beiden Gl. 65 a und 66 gelöst. 

Wäre z. B. die Wassergeschwind igkoit im Beharrungszustande c = 2 m 
und die Schließzeit 4 Sekunden, so hätte man nach Gl. 65 a 

'*»""l9,6^- 

Für Z = 800 m erhielte man h^ = 40,8 m. Ist H = 300 m, so wird h = 43,9 m. 

Leitung und Inhalt besitzen eine gewisse Elastizität. Die Folge davon 
ist, daß bei einer Störung des Boharrungszustandes Schwingungen auftreten, 
durch die eine wesentliche Änderung der Vorgänge herbeigeführt wird. Eine 
wichtige Bolle hierbei spielt das Verhältnis zwischen der Schwingungsdauer 
und der Schlußzeit; doch soll auf diese Untersuchung, die nicht unerhebliche 
Verwicklungen bietet, nicht näher eingetreten werden. Die Elastizität der 
Leitung und des Wassers übt tatsächlich so, wie die Verhältnisse zumeist 
liegen, eine mildernde Wirkung auf den Wasserschlag aus. Man beobachtet 
bei Gußleitungen heftigere Schläge als bei Leitungen aus Bloch. 
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5. Kapitel. 

Mechanische Wirkung des Wassers bei allmählicher 
Ablenkung im ruhenden Kanal. 

58. Wichtigkeit der allmählichen Ablenkung. Überall, ivo in 
der Bewegung des Wassers ein Stoß, d. h. eine plötzliche Ände- 
rung auttritt, geht Energie verloren. Bei den Turbinen (von lat. 
turbo = Wirbel, Kreisel) handelt es sich darum, dem Wasaer seine 
Energie möglichst vollständig zu ent- 
ziehen und sie auf das Rad über zu 
tragen. Dem Wasser ist seine Energie 
nach Möglichkeit genommen, wenn es 
mit einer Geschwindigkeit aus dem 
> Rad tritt, die so klein ist, als es die 

I Umstände erlauben. Die Energie wird 

^ , (~^ um so vollständiger auf das Rad über- 

tragen, je weniger davon durch Stoß 
und Reibung verloren geht. Möglichst 
kleine Austrittsgeschwindigkeit und 
möglichst reibungsfreier und stoßfreier 
Durchfluß sind die Bedingungen für 
eine gute Turbine. Wie man sie zu er- 
füllen sucht, sei au der Skizze (Fig. 70) 
nachgewiesen, die eine Turbine nach 
der Bauart von Fourneyron darstellt. 
Das eigentliche Turbinenrad oder 
Lautrad besteht aus zwei flachen 
Kränzen und dazwischen liegenden 
Schaufeln. Diese bilden eine Folge von 
im Kreise angeordneten, gekrümmten 
Kanälen. Im Innern des Laufrades liegt 
das teste Leitrad mit einer ähnlichen 
Folge von Kanälen, die entgegengesetzt gekrümmt sind und das 
Wasser angenähert tangential in das Laufrad führen. Durch rich- 
tiges Zusammenstimmen der Schautelwinkel, der Umfongs- und der 
Durcliflußgeachwindigkeit gelingt es, das Wasser derart aus dem 
Leitrad in das Lautrad überzuführen, daß es hierbei fast gar keinen 
Stoß erfährt. Durch die krummen Laufradsc hautein wird sodann 
das Wasser allmählich derart abgelenkt, daß es rückwärts beinahe 
in der Richtung des Umtanges austritt. Die Geschwindigkeit »,, 
mit der das Wasaer das Rad verläßt, ist an und für sich ziemlii^ 
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bedeutend ; da aber das Wasser noch die Umfangsgeschwindigkeit u^ 
mit dem Rade gemeinsam besitzt, fällt schließlich die absolute Aus- 
trittsgeschwindigkeit Cg, d. i. die Resultante von tr^ und u^, recht 
klein aus, sobald man nur sich so einrichtet, daß tr^ und u^ zu- 
sammen passen. Wenn man im ferneren noch die Kanäle derart 
gestaltet, daß sie das W^asser schonend und stetig ablenken und 
zugleich möglichst wenig Reibung erzeugen, so kann man auf eine 
gute Ausnutzung der Wasserkraft rechnen. 

Es sind nun vor allem die Gesetze festzustellen, nach denen 
sich das Wasser in den Kanälen des Leit- und des Laufrades bewegt 
und nach denen die Energie auf die Laufradschaufeln übertragen 
wird. Es müssen die verschiedenen Energieverluste untersucht und 
die Bedingungen ermittelt werden, unter denen sie möglichst klein 
ausfallen. Man wird damit nicht nur einen klaren Einblick in die 
Wirkungsweise des Wassers bekommen, sondern auch in den Stand 
gesetzt w^erden, die Abmessungen einer neu zu bauenden Turbine 
zu bestimmen. Da jeder Wasserstrahl als eine Summe von Wasser- 
fäden und jeder Wasserfaden als eine Folge von einzelnen Teilchen 
anzusehen ist, gehen wir von der Bewegung eines Massenpunktes aus. 

53. Bewegung eines Massenpunktes in einem gekrümmten 
festen Kanal ohne Einwirkung äußerer Kräfte. Ein materieller 
Punkt von der Masse m führe eine reibungsfreie Bewegung längs 
eines feststehenden gekrümmten Kanales (Fig. 71) aus, der in einer 
horizontalen Ebene enthalten ist, so daß die 
Schwerkraft keinen Einfluß auf die Bewegung 
hat. Außer der Rückwirkung der Kanalwand 
sollen keine weiteren Kräfte tätig sein. 

Da die Rückwirkung N der Rinnenwand 
bei Abwesenheit aller Reibung nicht anders 
als normal zur Wand und zur Bahn des 
Teilchens gerichtet sein kann, kommen kei- 
nerlei tangentiale Kraftkomponenten vor; 
die Bewegung geht also mit einer unver- Fig. 71. 

änderlichen Geschwindigkeit w vor sich. Die 

Rückwirkung der Kanalwand ergibt sich aus folgender Betrachtung. 
Ohne die Rinne würde sich der Massenpunkt mit der Geschwindig- 
keit w geradlinig weiter bewegen und sich dabei in der Zeit dt um die 
Strecke a von der vorgeschriebenen Bahn entfernen. Um ihn tatsäch- 
lich auf der Bahn zu erhalten, muß die Kanalwand einen Druck N in 
der Richtung des Krümmungshalbmessers auf ihn ausüben, der so groß 
ist, daß er für sich allein imstande wäre, den Massenpunkt in der Zeit dt 
um die Strecke a von seiner geradlinigen Bahn abzubringen. Man 
bezeichnet diese Strecke als die Deviation (von lat. via = W^eg). 
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Die Kraft N wird durch die Größe der Deviation in folgender Weise 
bestimmt. Sie kann für die unendlich kleine Zeit dt als unveränderlich 
angesehen werden und läßt sich daher als die konstant^ Kraft de- 
finieren, die die Masse m in der Zeit dt aus der Anfangsgeschwin- 
digkeit null über die Strecke a bewegt. Nach der Definitions- 
gleichung 11, Abschnitt 14 ist 

dw 

die Beschleunigung, die der Geschwindigkeitszunahme dw während 
der Zeit dt entspricht. Es ist also 

dw = qdt , 

War die Anfangsgeschwindigkeit gleich null, so ist für g = const. 

ds ^ 

Für den in der Zeit dt zurückgelegten Weg erhält man 

ds = icdt = qtdt , 

und für den ganzen Weg, der in der endlichen Zeit t zurück- 
gelegt wird: 

s=\qt\ 
woraus 

2 s 

~t' 



^= 42 • 



Um die Beschleunigung der Normalkraft N zu bekommen, hat 
man a für s und dt für t einzusetzen und erhält damit 

'=S ("' 

Aus Fig. 71 läßt sich für a der Ausdruck ableiten 

a= Idsdq?, 
Mit diesem Wert erhält man 

ds dq) 

^=dt dt 

oder, da nach der Definition ds:dt = tc?, 

dcp 

Da d(p = ds: Qj wird endlich 

2 = '-^ (68) 
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Für den Druck, den die Kanalwand auf das Teilchen ausüben 
muß, bekommt man dann 

N=m— (69) 

Q 

Diese Kraft ist nach dem Krümmuugsmittelpunkt gerichtet und 
heißt die Zentripetalkraft (von griech. petalon = Blatt, Blumen- 
blatt; man denkt hieran das Zusammenlaufen der Blumenblätter nach 
der Mitte zu). Durch dieselbe wird der Massenpunkt auf der vor- 
geschriebenen Bahn erhalten; sie wird von der Kanalwand auf- 
gebracht. Mit einer eben so großen aber entgegengesetzt gerichteten 
Kraft drückt das Massenteilchen auf die Wand der Rinne. Mit 
dieser Kraft sucht das Massenteilchen vom Krümmungsmittelpunkt 
weg nach außen zu fliehen; sie wird daher die Zentrifugalkraft 
genannt (von lat. fugare = fliehen). Mit dieser Kraft strebt der 
Massenpunkt darnach, die ihm innewohnende Bewegung geradlinig 
weiter zu führen, oder in anderen Worten, mit dieser Kraft wider- 
setzt er sich vermöge seiner Trägheit der Ablenkung durch den 
Kanal. Die Zentrifugalkraft ist eine sog. Trägheitskraft. 

54. Bewegung eines Massenpunktes in einem gekrümmten Kanal 
unter dem Einfluß beliebiger Kräfte. Wirkt auf einen Punkt von 
der Masse m in der Richtung seiner Bahn eine Kraft P, so erteilt 
sie ihm nach Abschnitt 14 eine Beschleunigung q = P:m. Man 
kann das Verhältnis zwischen der Kraft und der bewegten Masse 
so auffassen, daß man sagt, die Masse setze der Beschleunigung 
durch die Kraft einen Widerstand mq entgegen, der ebenso groß 
ist, wie die Kraft. ^) Dieser Widerstand wird 
als Trägheitskraft bezeichnet. Man hat 

P= mq 
P—mq = 0. 

Die bewegende Kraft ist mit der 
Trägheitskraft im Gleichgewicht. Die- 
ser Satz ist als das Prinzip von d'Alem- 
bert bekannt. Die Kraft wird völlig dazu 
verbraucht, die Beschleunigung hervorzu- 
bringen; sie kann daneben keine weiteren Yig, 72. 
Wirkungen erzeugen. 

Auf das Massenteilchen m (Fig. 72) mögen äußere Kräfte wirken, 
deren Resultante eine Projektion P auf die Ebene der Rinne ergebe, 
und zwar soll P mit der Normalen zur Bahn den Winkel a ein- 




*) Man bekommt eine recht eindringliche Vorstellung hiervon, wenn man 
eine schwere Fitigeltüre rasch zu öffnen sucht. 
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schließen. Weiter kommt dazu die Normalkraft Ny die die Kanal- 
wand auf das Teilchen ausübt, femer die Reibung R entgegen der 
Bewegungsrichtung. Fügt man zu diesen äußeren Kräften noch die 
Trägheitskräfte hinzu, so muß nach dem Prinzip von d'Alembert 
Gleichgewicht bestehen. 

An Trägheitskräften sind vorhanden der Beschleunigungswider- 
stand mq nach rückwärts und die Zentrifugalkraft C vom Krüm- 
mungsmittelpunkt nach außen. Es mögen diese Trägheitskräfte 
durch Einklammern als solche hervorgehoben werden. Die Gleich- 
gewichtsbedingung ergibt 

Res. [P,Ar,_5, (C),(m5)] = .... (70) 

Daraus findet sich für den Normaldruck, den die Kanalwand 
auf das Teilchen ausübt: 

N= — Res. [P, — E, (C), (mq)] . 

Die Rückwirkung W auf die Rinne setzt sich aus den Kräften 
— N und -\-R zusammen, wobei die Reibung im Sinne der Be- 
wegung zu zählen ist. Man hat somit 

W== Res. [— -?^, + R] . 

Setzt man für N den obenstehenden Ausdruck ein, so erhält man 

TT = Res. [P,(C), (mg)] (71) 

Die Rückwirkung, die das bewegte Massenteilchen auf 
die Rinne ausübt, ist gleich der Resultanten der äußeren 
Kräfte und der Trägheitskräfte. 

Daß die Reibung hierbei außer Betracht fallen soll, muß be- 
fremden; der scheinbare Widerspruch läßt sich indessen leicht auf- 
klären. Für die Bewegung längs der Rinnen fallen die sämtlichen 
Tangentialkomponenten in die Rechnung. Es muß auch für diese 
nach d*Alembert Gleichgewicht bestehen: 

Res. [Psin a, (mq), — E] = 
oder P sin a — (mq) — R = o , 

Für die zur Wirkung gelangende beschleunigende Kraft er- 
hält man 

mq = Ps'ma — R (72) 

Die Reibung kommt also in der Gl. 71 indirekt in der Größe 
mq zur Geltung. 

55. Schiefe Ebene. Es gleite beispielsweise ein materieller 
Punkt von der Masse m unter dem ausschließlichen Einflüsse seines 
Eigengewichtes über eine schiefe Ebene, die mit dem Horizont den 
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Winkel a einschließt. Da 0=0, wird die Rückwirkung auf die 
Unterlage 

Tr=Res.[P,(m2)], 
wobei P=ing ist. 

Für die wagrechte und senkrechte Komponente von W erhält 

man nach Fig. 73 

X=mqcosa | ^,3^ 

Y=mg — mgsmaj 

Die senkrechte Komponente Y ist um die senkrechte Kompo- 
nente der Beschleunigung kleiner als das Eigengewicht. Es wird 
eben ein Teil der Schwerkraft für die Be- 
schleunigung verbraucht, so daß nur der Rest 
als Belastung wirksam ist. Auffällig ist, daß 
die Ebene einen rückwärts gerichteten Hori- 
zontalschub erfahren soll, obwohl nur die senk- 
recht wirkende Schwerkraft vorhanden ist. 
Auch diese Erscheinung hängt mit der Beschleu- 
nigung zusammen. Wäre der Massenpunkt mit 
der Ebene fest verbunden, so brächte er keinen 
Horizontalschub zustande und er belastete die 
Unterlage mit seinem ganzen Gewicht. Sobald 
aber die Verbindung aufgehoben wird, stellt sich der rückwärts- 
gerichtete Horizontalschub und die senkrechte Entlastung ein. 

Was die beschleunigende Kraft mq anbelangt, so hat man 
dafür mit Rücksicht auf die Reibung B 

mq = mg sin a — B, 

Da nach bekannten Anschauungen über die gleichende Reibung 

B = f>iN=fi mg cos a , 

wo /i der Reibungskoeffizient ist, bekommt man 

mq = mg (sin a — /^ cos a) . 

Man erhält schließlich für die beiden Komponenten der Rück- 
wirkung auf die schiefe Ebene 

X= 
Y 




'= mg (sin a — /z cos«) cos a 1 (m \ 

= mg[l — (sina — ju cos a) sin a]) 



Von dem Augenblicke an, wo durch wachsende Widerstände 
die Beschleunigung aufgehoben wird und die Geschwindigkeit 
konstant bleibt, hört der Horizontalschub auf, und der Massenpunkt 
drückt mit seinem vollen Gewicht auf die Unterlage. 

56. Durchfluß eines Wasserfadens durch einen gekrümmten 
feststehenden Kaoal. Es wird sich hierbei um die Untersuchung 
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zweier Fragen handeln. Erstens ist das Gesetz aufzustellen, nach 
welchem der Durchfluß erfolgt, und zweitens sind die Kück- 
wirkungen auf den Kanal zu bestimmen. 

Der Kanal (Fig. 74) sei in einer senk- 
rechten Ebene enthalten. Bedeuten u\nndp^ 
die Geschwindigkeit und den Druck für den 
Anfang und w^ und p^ die entsprechenden 
Größen für den Endpunkt des Kanales, so ist 
nach dem Prinzip von ßernoulli (Abschnitt 20) 

29 " y ' 

worin H^ den Höhenunterschied zwischen Ein- und Austritt bezeichnet. 
Hierbei ist nun allerdings vorausgesetzt, daß das Wasser während 
des Durchflusses keine Reibungsverluste erleide. Da dies tatsächlich 
stets der Fall ist, hat man dafür noch eine gewisse Druckhöhe H^ 
als verloren in Abzug zu bringen und zu schreiben 

- - — — jf!-. — jrf_ — . 

2g "^ ' y 

Die verlorene Druckhöhe wächst ungefähr mit dem Quadrate 
der Geschwindigkeit. Da man bei den Kanälen der Turbinen auf 
große Eintrittswerte und starke Verjüngung nach dem Austritt hält, 
wird besonders die Geschwindigkeit «r« für die Höhe des Reibungs- 
verlustes maßgebend sein, während w^^ um so weniger in Betracht 
kommt, je kleiner es gegenüber tc^ ist. Man pflegt daher den 
Reibungsverlust auf die Geschwindigkeit tv^ zu beziehen und zu 
schreiben 

Man erhält somit 

Diese Gleichung gibt über alle Fragen Auskunft, die den Durch- 
fluß des Fadens durch die Rinne betreffen. 

Für Turbinenkanäle kann man etwa setzen 

C = 0,08 bis 0,10. 

57. Die Rückwirkung des Wasserfaden» auf den Kanal möge 
zuerst unter der Voraussetzung bestimmt werden, daß der Druck 
in allen Punkten derselbe sei, daß der Faden frei durch den 
Kanal ströme (Fig. 75). 
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Es sei m die Masse eines einzelnen Teilchens. Nach GL 71 
ist die Rückwirkung derselben auf die Rinne 

Tr= Res. \mg, (C), (wg)] . 

Es ergibt sich für die wagrechte Kom- 
ponente 

dX=G sin a-\-mq cos a . 

Nach Gl. 68 ist aber 

,2 



0=- — 



oder, da 



ds 




gd(p = dSj d(p = — da, also q = — -i— > 

da 

ds 
und, da nach der Definition w = ds:dt, 

tn 
C= — -z-wa«. 
dt 

Für das zweite Glied in dem Ausdruck für dX kann man schreiben 

mq cos a = ,- dw • cos a . 
dt 

Setzt man diesen Ausdruck und denjenigen für G ein, so 
erhält man 

dX= :r-w sin« da + - -cosarfir. 

af dt 

Versteht man unter m die unendlich kleine Flüssigkeitsmasse, 
die in der Zeit dt vorüberfließt, so ist m'.dt = M die in der Zeit- 
einheit durchfließende Masse. Es wird somit 

dX=^ Md {w cos a) . 

Auf ganz ähnlichem Wege erhält man für die senkrechte 
Komponente 

d Y= mg — Md {w sin a) . 

Integriert man diese beiden Gleichungen zwischen zwei Punkten 
der Rinne, für die w und a die Werte w^ und a^, bzw. w^ und «, 
annehmen, so bekommt man 

X=M(tv^Cc, cos a^ — w^CiCosaJ \ /„^v 

Y= — M {tv^y Cg sin a^ — w^c^ sin a^) '{-Z{mg)j ' 

Dabei ist unter ^{mg) das Gewicht der ganzen augenblicklich 
in der Rinne enthaltenen Flüssigkeit zu verstehen. 

Bseher, Wasserturbinen. 5 
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Die Keibung tritt in diesen Formeln nielit direkt auf; sie gelangt j 
indirekt zum Ausdruck in ilirem Einflüsse auf die Gesell windigkeiten. 

Man kann übrigens die beiden Werte filr A' und Y unmittelbar ] 
ableiten. Ein Fliissigkeitsteilchen m besitze in den Eiclitungen der 
Achsen am Anfang des Kanales die Gesehwindigkeitskomponenten [ 
w^i und w^3, und zu Ende des Kanales die Komponenten «,, 
und «■ .. Die in irgend einem Punkte voriiandene Horizöntal- 
gescliwtndigkeit w^ wird in der Zeit dt um dte^ grööer- Die zur \ 
Erzeugung dieser Beschleunigung erforderliche horizontale Kraft 



dX = 






= Mdw^ 



muU von der Kinnenwaud aufgebracht werden, und eben so groS | 
ist die Rückwirkung des Wassers auf die Rinne. Auf flhnlichei 
Wege erhält man auch 



dY= 



dl 



{76 a) 



Die Integration ergibt schließlieh 

welche Ausdrücke mit jenen in Gl. 75 identisch sind. 

68. Gestaater Dnrelifluil. Wenn der Kanal ringsum ^ 
ist und sich nach dem Austritte hin stark verjüngt, so kann der 
Durchfluß nicht mehr frei erfolgen; das Wasser staut sich im 
Kanal, und am Eintritt entsteht ein Überdruck; es ist also p^^Pf 
Dieser Zustand läßt sich nach Fig. 76 herstellen, i 
wenn man dem Kanal einen beweglichen, aber den- 
noch (einigermaßen) dichten Anschluß an einen \ 
festen Kanalteil gibt. Für die Rückwirkung auf den 
Kanal kommt der Flüssigkoitsdrnck nur insofern in 
Betracht, als er auf die Anschlnßflilche wirkt und 
somit als Uußere Kraft auftritt; dagegen kann der 
Flüssigkeitsdruck im Innern des Kanals offenbar 
keine nach außen gelangende Wirkung ausüben; 
er fällt als innere Kraft außer Betracht. 

Der bewegliche Kanalteil erfährt in der Richtung normal zur J 
Anschlußfläche einen Druck 

und es sind für diesen Fall die Komponenten von P in Gl. 75 noclil 
hinzuzufügen. Bei den Turbinenkanaien fällt die AnschlußrUohe J 
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Stets in die Bewegungsrichtung und es wird daher der Flüssigkeits- 
druck keine Komponenten in dieser Kichtung liefern. Dagegen 
kann der normal zur Anschlnßfläehe gerichtete Druck je nach der 
Lage der Kanäle gegenüber der Achse eine bedeutende Zapfen- 
belastung hervorrufen. 

Hat der Flüssigkeitsdruck somit auch keinen direkten Elinfluß 
auf die horizontale Komponente X der Rückwirkung, so besteht 
dennoch ein indirekter Einfluß, der auf dem Wege durch die Be- 
schleunigung hineinkommt. 

59. Reaktion des ansfließenden Wassers. Beim Ausströmen 
des Wassers aus dem Gefäße (Fig. 77) 
kann die Anfangsgeschwindigkeit 
gleich null gesetzt werden. Man 
bekommt daher nach Gl. 75a, Ab- 
schnitt 57 

X= Mc^ , 
Y=i:(mg)-Mc^, 

wobei M die in der Zeiteinheit aus- 
fließende Wassermasse, 2!{m) die 
Masse des ganzen Gefäßes samt In- 
halt bedeutet. 

Die beiden Kräfte Mc^ und Mc kann man zu einer Resultanten 
zusammensetzen, für die sich ergibt 

B=^Mc, (76) 

und die entgegengesetzt zum Ausfluß gerichtet ist. Man bezeichnet 
diese Kraft B als die Reaktion des ausfließenden Wassers. Be- 
deutet F den Ausflußquerschnitt, so hat man unter der Annahme, 
daß der Ausfluß reibungsfrei und ohne Kontraktion erfolge 

M= Fe ^ , 

9 

R=F^c\ 




Fig. 77. 



oder, da c^ = 2gHy 

R = 2FHy (77) 

Die Reaktion ist also doppelt so groß wie der statische Druck 
auf den Mündungsquerschnitt, oder nach Abschnitt 44 gleich der 
Stoßkraft, die der Strahl auf eine ebene Fläche hervorbrächte. 
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so ist R der Punkt, in dem das Massen teilchcu nach VerOtiß der 
Zeit dt tatsächlich anlangt; dasselbe hat somit eine Deviation a^ OR 
erlitten. Dieser entspricht nach Gl. 67, Abschnitt 53 eine in der 
Richtung von nach R wirl(sarae Beschleunigung 



2a 



Die entsprechende Kraft ist 



Mit einer ebenso großen, aber entgegengesetzt von R nach O 
gerichteten Trägheitskraft (P) widerstrebt das Massenteilchen der 
Ablenkung. Nach Abschnitt 54 ist die Rückwirkung auf die Rinne 
gleich der Resultierenden sämtlicher äußeren itnd Tragheitekräfte, 
und da hier keine äußeren Kräfte vorbanden sind, so erhalt naan 
für die Rückwirkung des Teilchens auf den Kanal 

wobei 3 die Beschleunigung der Bewegung längs der Rinne und 
(mq) die entsprechende, rückwärts gerichtete Trägheits kraft bedentet. 
Die Deviation a = OR ist im Ganzen nicht gut bestimmbar; 
sie läßt sich aber leicht in einzelne Teile zerlegen, von denen sich 
jeder berechnen läßt. Man führt zu diesem Zwecke den Übergang 
von der Anfangsstellung ÄA' in die Endstellung CC durch eine 
Reibe passend gewählter Teilbewegungen aus. Die hierbei aof- 

I tretenden Deviationen, Beschleunigungen und Kräfte liefern beim 
Zusammensetzen die entsprechenden Größen der tatsiichlichen Ge- 
samtbewegung. 
Als Teilbewegungen wählt man die folgenden: 
1. Die Rinne wird paraJlel zu sich selber in der Richtung 
von u bis BB' verscboben, wobei der Massenpunkt auf 
der Rinne in Ruhe bleibt. 
2. Der Massenpunkt wird in der Richtung der Tangente 
nach gebracht. 
3- Das Massenteilchen wird normal zur Rinne auf diese letztere 
nach P geschafft. 
4. Der Kanal wird samt dem Teilchen parallel zu sich selbst I 
in radialer Richtung derart verschoben, daß B nach C und 
das Massenteilchen selbst nach Q gelangt. 
5. Durch eine Schwenkung im Betrage von dff um den 
Punkt C wird der Kanal mit samt dem Teilchen in die 
Endstellung gebracht. 
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Die letzten drei Bewegungen ergeben die drei Teildeviationen 
a^ = QB=CQ'd(p = wdtd<p = — dt^. 

Y 

Nach Gl. 68, Abschnitt 53 entspricht der Deviation a^ eine Be- 
schleunigung 

?i = y (79) 

die als die Zentripetalbeschleunigung der relativen Bewe- 
gung bezeichnet werden mag. 

Ebenso gibt die Deviation a^ eine Teilbeschleunigung 

,2 






(80) 



die wir die Zentripetalbeschleunigung des Rinnen- oder 
Systempunktes heißen wollen. 

Endlich liefert die Deviation a^ eine Beschleunigung 



2äq ^ wu 



(81) 



dt- r 

die man die zusammengesetzte Zentripetalbeschleunigung 
nennt. 

Diesen drei Beschleunigungen setzt das Massenteilchen die ent- 
sprechenden Trägheitskräfte entgegen: 

.9 



w 



(PJ = m- 
(P,) = mco*r 



(Pg) = 2m 



WU 



(82) 




Ihre Richtungen, die 
den Deviationen entge- 
genlaufen, sind in Fig. 81 
und 82 für die beiden 
Fälle Fig. 79 und 80 ein- Fig. 81. 

getragen. 

Will man die Rückwirkung auf die Rinne kennen lernen und 
sind keine äußeren Kräfte wirksam, so hat man nur noch die Träg- 
heitskraft (mq) für die Bewegung längs der Rinne hinzuzufügen 
und erhält dann nach Abschnitt 54 




TF=Res. [(7^J,(Po),(P«), (mg)J. 



(83) 
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Die Gesetze der relativen Bewegung oder der Bewegung längs 
der Rinne ergeben sich abermals nach dem Prinzip von d*Alem- 
bert daraus, daß sieh sämtliche äußeren und Trägheitskräfte das 
Gleichgewicht halten müssen. Dabei braucht man die Kräfte normal 
zur Kinne gar nicht erst in den Ansatz aufzunehmen, da sie ja 
keine Tangentialkomponenten liefern und somit auch keinen Einfluß 
auf die relative Bewegung haben. Man erhält 

(Pjsin/J — (m/z) — 22 = 0, 

wobei B die Reibung des Teilchens an der Kanalwand bedeutet. 
Dabei ist der Winkel ß zwischen den Richtungen — u und tv 
durch eine Drehung im Sinne derjenigen des ganzen Systems zu 
messen. Für die beschleunigende Kraft der relativen Bewegung 
ergibt sich somit 

mq = {P^) sin ß — R (84) 

Stünde die Rinne still, so fielen die Trägheitskräfte (PJ und (P,) 
dahin, und es bliebe nur noch (PJ übrig. Will man daher die 
Bewegung eines Massenpunktes in einer rotierenden Rinne so be- 
handeln, als ob diese in Ruhe wäre, so hat man zu den vorhan- 
denen Kräften noch die beiden scheinbaren, fingierten oder 
Ergänzungskräfte (P,) und (Pg) hinzuzufügen, von denen die 
erste der Zentrifugalbeschleunigung des Systempunktes und die 
zweite der zusammengesetzten Zentrifugalbeschleunigung entspricht. 
Dies ist der Satz von Coriolis. 

Über die Richtung der verschiedenen Trägheitskräfte ergibt 
sich folgendes aus der Natur der Dinge: (PJ ist vom Krümmungs- 
mittelpunkt des Kanals weg gerichtet, (P^) geht von der Drehachse 
nach außen und (P3) ist derart gerichtet, daß das Drehmoment 
dieser Kraft gegenüber dem Punkte, den das Massenteilchen un- 
mittelbar vorher einnahm, negativ wird, d. h. der Drehung der 
Rinne entgegengesetzt ist. 

Wirken auf das Massenteilchen äußere Kräfte, deren Größe 
und Richtung nur von den Koordinaten im beweglichen System 
abhängen, so ist die Untersuchung der Bewegung leicht zu führen; 
man hat nach dem Coriolisschen Satze nun noch die Ergäuzungs- 
kräfte (Po) und (Pg) beizufügen, um das Problem gerade so lösen 
zu können, als ob der Kanal in Ruhe wäre. Entsprechen aber die 
äußeren Kräfte nicht jener Bedingung, so wird sich die Unter- 
suchung sehr verwickelt gestalten, so z. B. wenn sich die Rinne 
um eine horizontale Achse dreht. Wohl hat hier die Schwerkraft, 
absolut genommen, stets dieselbe Richtung; gegenüber dem beweg- 
lichen System aber ändert sich diese fortwährend. (Poncelet-Rad.) 
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62. Durchfluß eines Wasserfadens durch einen rotierenden 
Kanal. Es sei wiederum vorausgesetzt, daß der Kanal in einer 
wagrechten Ebene liege und sich um eine senkrechte Achse drehe. 
Sobald man es mit einem Flüssigkeitsfaden zu tun hat, ist noch 
der Flilssigkeitsdruck in Betracht zu ziehen. Ist F der Querschnitt 
des Fadens oder der Rinne, so wirkt der Flüssigkeitsdruck nach 
Abschnitt 19 mit einer Kraft — Fdp auf ein einzelnes Teilchen von 
der Masse dm. Für den Durchfluß fallen alle Kräfte, die normal 
zur Rinne stehen, aus der Rechnung, und es bleiben nur noch die 
Komponente von (PJ in der Richtung der Bahn, der Flüssigkeits- 
druck und die Reibung übrig. Man erhält für die auf das Teilchen 
wirksame beschleunigende Kraft 

qdm = (PJ sin ß — Fdp — dB. 

Wir müssen indessen — wenigsten für einstweilen — darauf 
verzichten, die Reibung in die Rechnung einzuführen, und gehen 
daher von dem Ansätze aus 

qdm = (P^)B'mß — Fdp (85) 

Nach früherem ist 

{P^) = dm'a)^r; 

femer ist - o ^^ ^ ^^^^ 

smp = — - und a=-rr« 
ds dt 

Die Masse des Teilchens ist 

Fds • y 
dm = . 

9 

Führt man diese Ausdrücke in den obigen Ansatz ein, so be- 
kommt man nach einfacher Rechnung und unter Rücksicht darauf, 
daß d8:dt=i€: 

wdw = co^rdr — g— (86) 

y 

Diese Gleichung gilt für alle 
Flüssigkeiten, also für Dampf und 
Luft ebenso gut wie für Wasser; 
denn es wurde über die Natur der 
Flüssigkeit nichts anderes voraus- 
gesetzt, als daß sich immer ein Teil- 
chen an die Stelle des andern setzt, 

d. h. daß der Durchfluß kontinuier- \ ^^^ ^c; 

lieh sei. Sie ist aber ungenau, weil 
die Reibung keine Berücksichtigung 
gefunden hat. Die Integration ist 
nur möglich, wenn der Zusammen- Fij?. 83. 




Wlt 



'i 
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hang zwischen p und y bekannt ist. Für tropfbare Flüssig- 
keiten ist y als unveränderlich anzusehen, und es ergibt dann 
die Integration zwischen den aus Fig. 83 ersichtlichen Grenzen 

V -l5i! _ ^^2 ^/ — »i' _ i'« — -Pi 

29 2g y 

oder unter Rücksicht darauf, daß cor = u 



Pi—Pi _ 



o 



2 -, 2 



"'* -«-x- «* -«1 ... (87) 



y • 2g 2g 

Es soll dies als die Durchflußgleichung bezeichnet werden. 
Die Reibung ist darin nicht berücksichtigt. 

Bezieht man den Zeiger 1 auf den Eintritt und 2 auf den Aus- 
tritt, so kann man die Gleichung auch für die Anordnung nach 
Fig. 80 verwenden. 

63. Rückwirkung eines Wasserfadens auf einen rotierenden 
Kanal. Uns interessieren ausschließlich die auf Drehung der Rinne 
wirkenden Kräfte, die darum allein untersucht werden sollen. 

Nach Abschnitt 58 kommt der Flüssigkeitsdruck nur in sofern 
in Betracht, als er einen Druck auf die Anschlußfläche ausübt, und 

da diese der Beweglichkeit halber in die 
Richtung des Umfanges fallen muß, liefert er 
keinen Beitrag zur Drehkraft. Auch die Rei- 
bung braucht nicht besonders in die Rech- 
nung eingesetzt zu werden, da sie nach Ab- 
schnitt 54 schon in der Beschleunigung zum 
Ausdruck kommt. Ferner fällt auch die 
Trägheitskraft (Pg) aus dem Spiel, da sie 
radial gerichtet ist; somit bleiben nur noch 
die Umfangskomponenten von (P^), (Pg) und 
(mq) übrig. 

Fig. 84. Für das im Abstände r von der Achse 

liegende Teilchen von der Masse dm ergibt 
nach Fig. 81 die Rückwirkung ein Drehmoment 

d3R = r[ (PJ sin ß-\-{q dm) cos ß — (PJ sin /J ] . (88) 

Die Ausdrücke für die drei Komponenten der Drehkraft müssen 
etwas umgeformt werden. Es ist 




o 
W^ 



(P.)= -dm. 
Q 

Unter Hinweis auf Fig. 84 hat man 

(?=--; ßi=^W — dp : w= - ; ds* sm p =^ dr . 

fi r 
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Daraus bekommt man für den Krümmungshalbmesser d<*r rela- 
tiven Bahn oder des Kanals 

rds rds'Smß 

ds • cos ß — rdß ds- sin ß cos ß — r sinß dß 

rdS' sinß 

^^d(rcosß)' 

Damit erhält man, da w = ds:dt, 

ds d{r cos ß) 



(PJ = tcdm 



dt rds -sinß 



oder, da dm: dt die in der Zeiteinheit durchströmende Flüssigkeits 
masse M bedeutet 

iP,) = MJ^r_-^^l ..... (89) 

r sm p '^ 

Nach der Definition ist 

{qdm) = — dm = Mdw (UO) 

Sodann ergibt sich aus 

{F^=2w(odm 
mit Rücksicht darauf, daß w = ds:dt und ds = dris\nß, 

{P,) = 2May ^f'' (91) 

sm p 

Ftlhrt man die Ausdrücke 89, 90 und 91 in Gl. 88 ein, so 
erhält man 

d3St = M[wd (r cos/J) -j- ^ cos ß dw — 2(ordr ] 
= M[d{rto cosß) — (f (cor*)] . 

Weil ü)r = u ist, kann man auch schreiben 

dVl = Md[r{wcosß — u)], 

Nach Abschnitt 60 ist aber 

u — w cos ß = (\^ , (92) 

wobei c^ die Umfangskomponente der absoluten GeschAvindif^koit r. 
bedeutet. Es ergibt sich damit 

d3R = — M(l{rcJ (98) 

Integriert man zwischen den Grenzen nach Fig. 85 über don 
ganzen Kanal, so erhält man für das gesamte Drehmoment, das 
der Wasserfaden auf die Rinne überträgt 

3R = 3/(r,r,,-r,c,3) (94) 
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Die Umfangskomponenten c^^ und c^^« gelten als positiv, wenn 
ihre Richtung mit dem Drehungssinne übereinstimmt. 

Der vorstehende Ausdruck für 
das Drehmoment wurde zuerst im 
Jahre 1754 von Leonhard Euler 
veröffentlicht. 

Die Leistung, die bei dem 
Vorgange gewonnen wird, erhält 
man nach Gl. 17 Abschnitt 14, in- 
dem man das Drehmoment mit der 
Winkelgeschwindigkeit multipliziert: 

L = M(w.jC„i — «2C„2) (95) 

Diese Gleichung mag die Ar- 
beitsgleichung heißen. Sie gilt 
für jede beliebige, elastische oder tropfbare Flüssigkeit; denn bei 
ihrer Ableitung wurde über die Natur der Flüssigkeit keine be- 
sondere Voraussetzung gemacht; die einzige Bedingung ist, daß die 
Flüssigkeit die Rinne stetig erfüllt, daß also für jeden Punkt 

dm 




dt 



M = const. 



Die Gleichung ist auch für den Fall gültig, daß Reibung vor- 
handen ist; diese kommt indirekt in der Verminderung der Durch- 
flußgeschwindigkeit zum Ausdruck. 

Wie die Arbeitsgleichung deutlich erkennen läßt, kommt es 
für die Größe der übertragenen Leistung außer auf die Durchfluß- 
menge nur noch auf die Geschwindigkeiten beim Ein- und beim 
Austritte an ; wie aber der Anfangszustand in den Endzustand über- 
geführt werden soll, davon sagt die Gleichung nichts. In der Tat 
kommt es darauf nicht weiter an, sobald nur der Übergang stetig 
und mit möglichst geringen Widerständen verläuft. Im Besonderen 
ist dem Umstände keine Bedeutung beizumessen, ob sich die Arbeits- 
übertragung gleichmäßig über die Länge des Kanales verteile oder 
nicht. Dieser Punkt kann höchstens für die Festigkeit der Kanal- 
wände in Betracht fallen. 

Behält man den Zeiger 1 für den Eintritt und 2 für den Aus- 
tritt bei, so gilt die Arbeitsgleichung für jede Kanalanordnung. 

64. Bewegung in einem doppelt gekrümmten Kanal Behält 
man die frühere Annahme über die Lage der Achse bei, so bereitet 
die Ausdehnung der vorstehenden Untersuchungen auf den Fall, 
wo der Kanal in einer beliebigen Drehfläche enthalten ist, keinerlei 
Schwierigkeiten. Projiziert man nach Fig. 86 die Bewegung auf 
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eine Ebene normal zur Drehachse, so ist für diese Projektion die 
Eul ersehe Gleichung ohne weiteres anwendbar. Da die relative 
Geschwindigkeit w längs des Kanales und ihre 
Projektion dieselbe Umfangskomponente w^ er- 
geben, liefert die Eul ersehe Gleichung das- 
selbe Resultat, ob man mit w oder mit der 
Projektion rechne. Die senkrechte Bewegungs- 
komponente aber kann keinen Einfluß auf das 
Drehmoment ausüben; die aus derselben sich 
ergebenden Rückwirkungen kommen nur als 
Axialschübe zur Geltung. 

Auch die Durchflußverhältnisse lassen sich 
leicht übersehen. Liegt der Austritt um die 
Höhe H^ tiefer als der Eintritt, so kann die Überdruckhöhe, wenn 
die Geschwindigkeiten dieselben bleiben sollen, um eben diesen 
Betrag kleiner sein. Die Durchflußgleichuug nimmt die Form an 




Pi—Pi 



w, 



2 



to, 



2 



U 



« 



U, 



— Ä. 



/ 



2(f 2g 

Wollte man noch die Reibung zum Ausdruck bringen, und 
bezeichnet man mit H^ den Druckhöhenverlust, der durch dieselbe 
veranlaßt wird, so müßte man die Überdruckhöhe um ebenso viel 
vermehren und schreiben: 



Pi—P^. 

y 



Wc 



w, 



2 



W, 



U 



o 



* H^-\-H^ 



(96) 



29 2g 

Die Arbeitsgleichung bleibt dieselbe wie früher. Welches auch 
die Gestalt der Rinne sei, es kommen außer der Durchflußmenge 
nur die Geschwindigkeiten in der Richtung des Umfanges in Be- 
tracht, wie sie beim Ein- und beim Austritt vorhanden sind. 

66. Summarische Ableitung der Grundgleichnngen. Die beiden 
Gl. 95 und 96, die die Grundlage der Tur- 
binentheorie bilden, lassen sich auch direkt 
ableiten. Es sei in Fig. 87 ein Kanal dar- 
gestellt, der sich mit der Winkelgeschwindig- 
keit CO um eine senkrechte Achse dreht und 
der in der Richtung von außen nach innen 
von Wasser durchströmt wird. Denkt man 
sich den Kanal außen und innen abgeschlossen, 
so stellen sich an b(»iden Enden Piezometer- 
stände ein, die nach Abschnitt 12 auf einer 
Parabelfläche liegen, und die nach Gl. 8a einen 
Höhenunterschied von Fig. 87. 
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aufweisen. Zwischen Ein- und Austritt besteht somit ein Druck- 
höhenunterschied von 

Ist ein äußerer Überdruck von diesem Betrage vorhanden, so 
bleibt das Wasser auch ohne Verschlüsse im Gleichgewicht. Soll 
aber nicht nur Gleichgewicht erhalten, sondern überdies noch das 
Wasser von der Geschwindigkeit tr^ auf w^ beschleunigt werden, 
so ist darüber hinaus noch eine weitere Überdruckhöhe im Be- 
trage von 

erforderlich. Rechnet man endlich für die Überwindung der Reibung 
noch eine Überdruckhöhe H^ hinzu, so erhält man für die im Ganzen 
nötige Überdruckhöhe: 

y 2g 2g »"^ »' 

Dies ist die Durchflußgleichung in der früher aufgestellten 
Form. Die Arbeitsgleichung läßt sich aus der Energiebilanz ab- 
leiten. Man hat an eingehender Energie 

wobei q die absolute Geschwindigkeit beim Eintritt bezeichnet. 
An austretender und verlorener Energie ist zu buchen 



^n#,+y+^«J' 



wobei c^ die absolute Geschwindigkeit beim Austritt bedeutet. Der 
Unterschied zwischen Ein- und Ausgang muß die auf die Rinne 
übertragene Arbeit sein; man erhält dafür 

Setzt man für {p^ — p^) : y den Wert aus der Durchflußgleichung 96 
ein, so bekommt man als Arbeitsgleichung 

M 

Man beachte, daß hierbei K^ aus der Rechnung gefallen ist; 
die Gleichung ist also ohne Rücksicht auf vorhandene Reibung gültig. 
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Nach Abschnitt 60 ist 

• «'i* = V + V — 2Mir^i 
und 

ir,^ = c^* + «*2* — 2 Mo r^a . 

Beim Einsetzen dieser Werte nimmt die Arbeitsgleichung die 
frühere Form an 

Es lassen sich somit die beiden Gleichungen, auch ohne Zu- 
trittszunahme des Coriolisschen Satzes aufstellen. Die auf dem 
weiteren Wege gewonnene Vertiefung der Begriffe und des Einblickes 
in die Einzelheiten der Vorgänge dürften für den Mehraufwand an 
Zeit und Arbeit reichlich entschädigen.^) 

66. Kanäle von endlichem Querschnitt Die Untersuchungen 
über die Wirkungen des strömenden Wassers sind unter der An- 
nahme geführt worden, daß es sich um einzelne Wasserfäden oder 
um Kanäle von sehr kleinem Querschnitt handle. Geht man zu 
Kanälen von verhältnismäßig großem Querschnitt über, wie sie die 
Turbinen stets besitzen, so ist die Frage aufzuwerfen, inwiefern 
man die gewonnenen Ergebnisse auch auf diese anwenden dürfe. 
Die Übertragung erscheint sofort als zulässig, wenn alle Wasser- 
fäden je beim Ein- und beim Austritt unter denselben Geschwindig- 
keits- und Druckverhältnissen stehen. Wo dies nicht zutrifft, wird 
man die Anpassung mit Hilfe von gewissen mittleren Geschwindig- 
keiten und Drücken suchen müssen. Es wird in jedem einzelnen 
Falle zu untersuchen sein, ob die Bedingungen für die unmittelbare 
Anwendbarkeit der aufgestellten Grundbeziehungen erfüllt sind oder 
wie man die Mittelwerte der Geschwindigkeiten und Drücke zu 
wählen hat, um mit jenen Sätzen rechnen zu dürfen. 

Die Kanäle selbst sind derart zu bilden, daß sie das Wasser 
stetig und mit möglichst geringen Verlusten durchströmen lassen. 
Die Stetigkeit der Bewegung sucht man durch flüssige Längs- 
profile der Kanäle und durch sorgfältige Gestaltung der Kanal- 
wände beim Übergang vom Leit- ins Laufrad zu erreichen. Bei 
sanfter Biegung erhalten aber die Kanäle eine größere Länge, und 
dadurch entsteht vermehrte Keibung. Man muß suchen, die richtige 

*) Es gibt bis auf den heutigen Tag noch genug Leute, die im Ernste 
glaaben, es lasse sich aus der Zentrifugalkraft Arbeit gewinnen. Sie ver- 
gessen, daß die Zentrifugalkraft als Rückwirkung der Trägheit erst durch 
die Drehung hervorgerufen wird und somit nicht wieder fördernd auf die 
Drehbewegung zurückwirken kann. Man denkt beinahe unwillkürlich an den 
Herrn Baron von Münchhausen, der sich selbst am Zopfe aus dem Sumpfe 
herausgezogen hat. 
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Eisen, und die Oxyde werden durch das Wasser f ortgespühlt , so 
daß immer neue Eisenteile bloßgelegt werden. So können an der- 
artigen Wirbelstellen ganz unglaubliche Ausfressungen entstehen, 
während hart daneben, wo der volle Strahl übers Eisen fährt, die 
Oberfläche ganz unberührt ist. 

Je kürzer die Schaufel ist, desto stärker gebogen ist ihr Ansatz. 
Hier handelt es sich also darum, zwischen zwei einander zuwider 
laufenden Vorschriften die richtige Mitte zu finden. In Fig. 89 
dürfte diese durch die Schaufel I dargestellt sein ; die Schaufel III 
ist unnötig lang. Die Schaufel II ist unten zu lang gestreckt und 
dafür im Ansatz zu stark gebogen ; sie ist auch länger und darum 
in jeder Hinsicht schlechter als I.*) 

68. Zwangloser Austritt aus dem Leitrad. Die austretenden 
Wasserfäden sollen durch die Schaufeln derart geführt werden, 
daß sie einander nicht stören und weder plötzliche Bewegungs- 
änderungen noch Stauungen aufeinander hervorbringen. Für un- 
endlich großen Halbmesser der Turbine und desgleichen für die 
Turbine, deren Kanäle nach Fig. 88 zwischen zwei Zylinderflächen 
eingeschlossen sind, ist diese Bedingung erfüllt, wenn die Schaufeln 
einen parallelen Austritt der Wasserfäden ergeben. Für den Fall 
aber, daß die Kanäle zwischen zwei zur Achse normal stehenden 
Ebenen liegen und das Wasser von außen nach innen strömt, ist 
die Bedingung besonders abzuleiten.*) Wir nehmen dabei keine 
Rücksicht auf die Schaufeldicke. 

Ein im Punkte A (Fig. 90) befindliches Wasserteilchen besitze in 
einem bestimmten Augenblick eine absolute Geschwindigkeit c von ge- 
gebener Richtung. Wird der Raum vom Wasser gleichmäßig durch- 
strömt, so haben alle Punkte auf einer zur Achse konzentrischen 
Zylinderflächc denselben Bewegungszustand und alle Teilchen, die 



*) Von Versuchen, die Vorgänge im Kanal genau zu verfolgen, seien die 
theoretischen Untersuchungen von Brauer in seinem Buche „Turbinentheorie", 
Leipzig 1899, angeführt. Österlon gibt in seinen experimentellen „Unter- 
suchungen über die Energieverluste des Wassers in Turbinenkanälen", 
Berlin 1903, interessante Beobachtungen über die Druckverteilung im Kanal. 
Ein Versuch des Verfassers, durch Rechnung festzustellen, unter welchen 
Bedingungen der Strahl sich nicht vom Schaufelrücken ablöse, ergab hierfür 

dw do 
w g 

wobei to die Geschwindigkeit und o der Krümmungshalbmesser des innersten 
Wasserfadens bedeutet. Das würde also heißen, daß die Geschwindigkeit 
verhältnismäßig rascher als der Krümmungshalbmesser wachsen müsse. Eine 
starke Verjüngung des Kanals vorhindert die Ablösung. 

') PrÄSil, Über Flüssigkeitsbewegungen in Kotationshohlräumen. Scliweiz. 
Bauzeitung 1903, Bd. 41, S. 207. 
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sich gleichzeitig auf einer gewissen Zylinderfläche befinden, bewegen 
sich stets so, daß sie eine konzentrische Zylinderfläche bilden. Es 
ist somit für jeden Halbmesser 

2 nrhc^ = Q = const. , 

wobei h die axiale Entfernung zwischen den 
beiden festen Ebenen und c* die meridionale 

TU 

(radiale) Geschwindigkeitskomponente bedeuten 
soll. Wir schreiben kurzerhand 

rc= const. 

TU 

Da die Bewegung zwanglos vor sich gehen j,^^ g^ 

soll, darf das Wasser Energie weder abgeben 
noch aufnehmen. Die Bedingung hierfür ist nach Gl. 94, Abschnitt 63 




Es ist also auch 



rc^ = const. 



--^ = tang a = const. 



oder a = const. 

Die absolute Bahn schneidet alle Umfange unter demselben 
Winkel; sie ist eine logarithmische Spirale. Die Konstruktion des 
Krümmungsmittelpunktes ist in Fig. 90 angedeutet; die Spirale 
selbst läßt sich genau genug als Trajektorie zeichnen. Werden die 
Schaufeln des Leitrades beim Auslaufe nach logarithmischen Spii'alen 
gekrümmt, so wird das austretende Wasser sich zwanglos auf der- 
selben Spirale weiter bewegen, bis es durch die Laufradschaufeln 
abgelenkt wird. 

69. Für den zwanglosen Austritt ans dem Laufrad ist dieselbe 
Bedingung zu erfüllen ; d. h. die absolute Bewegung des austretenden 
Wassers muß nach einer logarithmischen Spirale vor sich gehen. 
Da aber für die Gestalt des Auslaufes der Schaufeln die relative 
Bewegung maßgebend ist, wäre die Aufgabe darauf zurückgeführt, 
aus der gegebenen absoluten Bewegung die relative zu finden 
(vgl. Abschnitt 60). Aus Gründen, die sich später ergeben werden, 
läßt man das Wasser in radialer Richtung aus dem Laufrad treten; 
unter diesen Umständen wird die Bestimmung der relativen Bahn 
wesentlich einfacher. Die radiale (jeschwindigkeitskomponentc c^ 
ist dem Halbmesser umgekehrt proportional, also 

dr 

dt 
für gleiche Zeiträume wird 

rc?r= const. 
und auch r^^ — r ^ = const. 



rc^ = r - - = const., 
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Wird daher der Halbmesser OÄ (Fig. 91) mit Hülfe einer 
Parabel derart eingeteilt, daß die Teilpunkte diesem Gesetze genügen, 

so hat man nur diese Punkte 
um die entsprechenden Dreh- 
winkel rückwärts zu drehen, 
um Punkte der relativen Bahn 
zu bekommen. Hat man die 
Vorsicht gebraucht, die Para- 
bel so anzulegen, daß sie den 
Umfang in A unter dem näm- 
lichen Winkel ß schneidet, 
den w damit einschließt, so 
erhält man jene Drehwinkel, 
indem man die gleichmäßige Teilung der Parabelachse auf den 
Umfang überträgt. 

Beim Aufzeichnen der Schaufeln darf man übrigens sowohl 
für den Auslauf aus dem Leitrad als auch für jenen aus dem 
Laufrad diese Kurven ohne merklichen Fehler durch die Evolvente 
und noch einfacher durch deren Krümmungskreis ersetzen. 

Sind die Schaufeln nach den Bedingungen des zwanglosen 
Austrittes gestaltet, so darf man annehmen, daß die Winkel, unter 
denen die einzelnen Wasserfäden den Austrittsumfang schneiden, 
unter sich und dem Schaufelwinkel selbst gleich seien. 



Fig. 91. 



Die Turbinen, 
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7. Kapitel. 
Überblick über die verschiedenen Bauarten. 

70. Turbinen mit gestautem und freiem Durchfluß. Die Tur- 
binen zeigen eine große Mannigfaltigkeit in der Bauart. Bevor wir 
auf die einzelnen Formen näher eingeben, wird es zweckmäßig sein, 
einen allgemeinen Überblick zu gewinnen. Eine kritische Beleuch- 
tung der verschiedenen Turbinenformen aber muß auf den Zeit- 
punkt verschoben werden, wo wir uns einen vollständigen Einblick 
in ihre besonderen Eigentümlichkeiten verschafft haben. 

Ein einschneidendes Unterscheidungsmerkmal bilden die Druck- 
verhältnisse, unter denen der Durchfluß durch die Kanäle des 
Laufrades erfolgt. Ziehen sich die Kanäle nach dem Austritt hin 
stark zusammen, so wird hierdurch das Wasser gestaut; es tritt 
mit mäßiger Geschwindigkeit unter Druck in das Laufrad ein, 
nimmt während des Durchflusses eine immer größer werdende Ge- 
schwindigkeit an, und in demselben Maße wird der Druck immer 
geringer. Während des Durchflusses vollzieht sich ein Umsatz von 
Spannungsenergie in kinetische Energie. Die Kanäle sind gänzlich 
mit Wasser gefüllt. Wir sprechen von einer Turbine mit gestautem 
Durchfluß oder kurzweg von einer Stauturbine. 

W^enn sich dagegen die Kanäle nach der Austrittsseite hin 
erweitem, so löst sich der Strahl gleich von Anfang an vom Schaufel- 
rücken ab und strömt längs der hohlen Seite der Schaufeln dahin, 
ohne deren Rücken wieder zu berühren. Läuft die Turbine in der 
Luft (was hier stets der Fall sein muß), so tritt diese in den Kanal 
ein und füllt den Zwischenraum zwischen Wasserstrahl und Schaufel- 
rücken. Das Wasser strömt unter atmosphärischem Druck un- 
gestaut wie durch eine offene Rinne. Der Druck beim Eintritt 
ist derselbe wie beim Austritt; das ans Laufrad übergehende Wasser 
enthält keine Spannungsenergie mehr. Da die Schaufeln beim Aus- 
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Iriit den HadumCaiig unipr kleinem Winkel soLiieldeii müesen, läßt 
sich die Erweiterung des Qiierschnitlea uur durch eine starke Ver- 
breiterung des Radkranzes erreichen. So entsteht die in Fig. 92 
dargestellte Form des Laufradquer- 
I Schnittes, die kennzeichnend ist für 

— ,1 fj-' f-j — ■ — die Turbinen mit ungestautem 

i ' C ^ " -^ 1 I Durchfluß oder Btaufreien Tur- 

binen. 

Die Turbinen erster Art, bei denen 
Fig. 92. sich während des Dorchflusaes Span- 

nungspnergie in Bewegungsenergie ver- 
wandelt, werden gewöhnlich als Reaktionsturbinen bezeichnet. 
Man vergleicht den Ausfluß des Wassers mit dem Ausfluß aus 
einem Gefäß nach Abschnitt 59, und belegt dementsprechend die 
Hückwirkung des Wassers auf die Schaufel mit dem Namen Reak- 
tion. Andere gebräuchliche Namen sind: Vollturbine'), Über- 
druckturbine*) und Preßstrahlturbine"). Die Turbinen der 
ersten Art werden durch die Formel p^^p^ gekennzeichnet. 

Die Turbinen der zweiten Art, liei donen der Druck im ganzen 
Kanal überall derselbe ist, tragen wob! auch die Namen Aktions- 
turbine*), Partialturbine*), Drucklurbine") und Freisirahl- 
turbinc'). Die kennzeichnende Formel ist Pi^p^. Die vom Ver- 
fasser vorgeschlagenen Bezeichnungen Stauturbine und ataufreie 
Turbine*) durften den wesentlichen Unterschied schärfer hervor- 
heben als die andern. 

Die staufreien Turbinen müssen stets frei hängen, d.h. aber 
dem Unterwasserspiegel in der Luft achweben. Die Stautoi-binen 
können unter Wasser arbeiten, ohne daß die Wirkung darunter leidet. 

') Weil die Kanäle eaoit mit Wa.'iser gicfUllt aind. 

*) Da Ewisohen dem Ein- und Austritt ein Druckübarscbuü besteht. 

') Davon abgeleitet, daß der Strahl wflhrend des Durchflusaes unter 
Pressung steht. 

^j Die BeEeichuung iat an und fUr atch sinnloü und wird ilberiiaupt erst durch 
den üegcnsatz zur Beaktionstiirbine verständlich. Nauh Abaobnitt bl und f>8 
ist die WirkuDK des Wassers auf die Schaufeln in beiden Fällen genau gleicher 
Art und ea liegt durobans keine Veranlassung vor, zwischen Aktinn und Reak- 
tion zu unterscbeiden. 

') Der Name wird davon abgeleitet, daß die Kanäle nur partiell mit 
Wasser gefüllt aind. 

") Anch diese Bezeiubuung bat keinen Sinn ; denn in allen Fallen drückt 
das tu der Ablenkung begriffone Wasser gegen die Schaufeln. Sie ist augen- 
scheinlich als Gegenflati zur Überdruckturbine gedacht. 

'J Von Freiheit kann doch wahrlich nicht die Hede sein, wenn der Strahl 
getnungen wird, der krummen Schaufel entlang zu fliefieii. 

■) Schweie. Baueeitung 1901, Bd. 38, Seite 281. 
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71. Axial- nnd Radialtorbinen. Ein ferneres U n t ersehe! dungs- 
merkmal liegt in der Stellung der Kanäle gegenüber der Achse, 
Liegen Ein- und Austritt gleich weit von der Achse ab, sind die 
Kanäle in einer Zylindertläche enthalten, so spricht man von einer 
Axialturbine {weil das Wasser hierbei neben der Geschwindig- 
keitskoni ponente in der Richtung des Umfanges nur noch eine 
axiale Komponente besitzt). Beispiele dieser Form sind in den 
Fig. 88, 92 und 93 dargestellt. Die Axialturbine mit gestautem 
DurchfluO nach Fig. 93 wird Jonval-Turbine genannt. Die stau- 
freie Form (Fig. 92) wird nach Oirard benannt. 




Fig. 93, 



FiR. 94. 



Fig. 95. 



Liegen die Eanftle in einer Ebene rechtwinklig zur Achse, so 
daß das Wasser neben der Umfangskomponente noch eine Ge- 
schwindigkeitskomponente in radialer Richtung annehmen muß, so 
braucht man die Bezeichnung Kadialturbine, und zwar wird die 
Form Fig. 70, Abschnitt ö2, mit innerem Eintritt oder die Four- 
neyron-Turbine als innerschlächtig bezeichnet. Die Bauart 
Fig. 94, Francis-Turbine genannt, wird als auQerschlächtige 
Form unterschieden. Mittel formen zwischen Axial- und Radial- 
turbinen kommen vielfach vor. Fig. 95 stellt z, B. das Lautrad 
einer modernen Francis -Turbine dar, bei 
dem der Eintritt radial, der Austritt axial / 'n 

vor sich geht. 

78, Offene and geachlossene Anf- 
ateUnng. Bei kleinem Gefälle kann die 
Turbine nach Fig. 70, 93 und 94 offen 
in einen Wasserkasten eingebaut werden. 
Bei größeren Gefällen geht das nicht mehr 
an, weil die Welle zu lang würde, wenn 
man sie bis Über den Oberwasserspiegel 
führen möBte. In diesem Falle wird man 
die Turbine geschlossen aufstellen. Sic Fig, 96. 
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wird z. B. nach Fig. 96 in einem geschlossenen Kasten unter- 
gebracht, dem man das Wasser von der Seite her durch eine 
Druckleitung zuführt. Man ist hierbei mit der Anordnung des 
Triebwerkes ganz unabhängig von der Lage des Oberwasserspiegels. 
Bei der geschlossenen Aufstellung spricht man wohl auch von 
Kasten- oder Rohrturbinen. 

73. Teil- und vollschlächtige Turbinen. Bei größeren Gefällen 
und kleineren Wassermengen fielen die Turbinen leicht zu klein 
und die Umdrehungszahlen zu groß aus, wenn man ihnen das 
Wasser auf dem ganzen Umfange zuführen wollte. Man begnügt 
sich in diesem Falle damit, den Eintritt nach Fig. 97 nur über einen 
gewissen Bruchteil des Umfanges auszudehnen. Diese Form wurd 
als die teilschlächtige Turbine von der vollschlächtigen 
unterschieden, die das Wasser auf dem ganzen Umfang zugeführt 
bekommt. Die teilschlächtigen Turbinen werden immer staufi*ei 
gebaut. Die Form Fig. 97 mit wagrechter Achse wird etwa als 
Schwammkrug-Turbine bezeichnet. 





Fig. 97. 



Fig. 98. 



Bei Gefällen von sehr beträchtlicher Höhe und bei kleinen 
Wassermengen ist vielfach die in Fig. 98 angedeutete Turbinenform 
gebräuchlich. Das Wasser wird dem Rade in tangentialer Rich- 
tung in Gestalt eines oder mehrerer vereinzelter Wasserstrahlen 
zugeführt. Die Turbine wird darum als Tangentialrad bezeichnet. 
Die Achse liegt in der Regel wagrecht. Zumeist ist das Laufrad 
an seinem Umfange mit schüssel- oder löffeiförmigen Schaufeln be- 
setzt, die nicht durch Kränze seitlich miteinander verbunden sind, 
sondern unabhängig voneinander frei herausstehen. Hier kann 
nicht mehr von Kanälen gesprochen werden; der Weg steht dem 
Wasser nach allen Seiten hin offen. Diese Turbinen heißen Löffel - 
räder; sie werden auch nach dem kalifornischen Konstrukteur 
Pelton benannt, dessen Löffelräder zuerst in Europa allgemein be- 
bekannt w'urden. 
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74. Lage der Achse im Ranme. Von großem Einfluß auf die 
Konstruktion der Turbine ist die Orientierung ihrer Achse. Man 
kann eine Turbine von bestimmter Bauart in gewissen Fällen nach 
Belieben mit liegender oder mit stehender Achse ausführen; in 
beiden Fällen ergibt sich aber ein ganz verschiedener Aufbau. 
Gewisse Turbinenformen setzen geradezu eine wagrechte Lage der 
Achse voraus, wie z. B. die Schwammkrugturbine und das Löffel- 
rad. In andern Fällen, wo beide Lagen möglich sind, entscheidet 
die Bequemlichkeit oder die Art der Kraftübertragung. Für Riemen- 
oder Seiltransmission ist die wagrechte Lage der Welle gegeben. 
Ausnahmsweise kommt auch die schräge Lage der Achse vor. 

76. Turbinen mit nnd ohne Sangrohr. Wichtig ist ferner die 
Lage der Turbine gegenüber dem Unterwasser. Es kommt darauf 
an, daß beim Austritt aus dem Laufrad kein Gefälle verloren gehe, 
es wäre denn, man verfüge über so viel Gefälle, daß man es damit 
nicht so genau zu nehmen brauche. Staufreie Turbinen müssen 
stets über dem Unterwasserspiegel liegen. Die Größe dieses Spiel- 
raumes, den man das Freihängen nennt, richtet sich nach den 
Schwankungen des Unterwassers. Bei stehender Lage der Welle 
ist das Freihängen für alle Punkte des Radaustrittes dasselbe; diese 
Achsenstellung ist daher für vollschlächtige staufreie Turbinen das 
Gegebene. Bei teilschlächtigen Turbinen mit liegender Welle wird 
man den Wassereintritt möglichst tief legen, um nicht zu viel Frei- 
hängen geben zu müssen. 

Stauturbinen können ganz eintauchen. Legt man sie völlig 
ins Unterwasser, so wird das Gefälle vollständig ausgenützt. Diese 
Tieflage der Turbine hat aber unter Umständen große Unbequemlich- 
keiten im Gefolge; die Zugänglichkeit leidet besonders schwer dar- 
unter. Man kann sich damit helfen, daß man die Turbine nach 
Fig. 94 und 99 mit einem Saugrohre versieht, das sich an den 
Austritt des Laufrades anschließt und unten in das Unterwasser ein- 
taucht. Übersteigt die Höhe des Sauggefälles einen Betrag von 6 
bis 7 m nicht wesentlich, so wird trotz der hohen Lage der Turbine 
nach Abschnitt 24 doch das ganze Gefälle ausgenützt. Wenn man 
das Saugrohr nach unten konisch erweitert, so kann darin ein Teil 
der Austrittsgeschwindigkeit des Wassers aus dem Lautrad wieder 
in Druck umgesetzt und so zurückgewonnen werden. Fig. 99 stellt 
eine Francis-Turbine mit liegender Welle, Spiralgehäuse und doppeltem 
Saugrohr dar. 

Es ist überflüssig, am unteren Ende des Saugrohres einen Ver- 
schluß (Ringschütze oder Drosselklappe) anzubringen in der Meinung, 
ihn zum Füllen nötig zu haben; die anfänglich im Saugrohr ent- 
haltene Luft wird beim Anlassen der Turbine durch das Wasser in 



kürzester Frist hiuausgefegt. Dagegen ist Vorsorge zu treften, daß 
cier Rand nie aus dem Unterwasser austaucht; es würde sonst die 
h&ngende Wassersäule sofort abreißen. 




Fig. 99. 



Man hat das Saugrolir auch für staufreie Turbinen angewandt, 
um den Betrag des FrcihSugeus unabhüngig von den Scbwankongen 
des l'uter Wasserspiegels einstellen zu können. Man läßt so viel Luft 
oben in das Saugrobr eintreten, daß sieb unter der Turbine ein 
Luftmuiu von genügender ilühe bildet. Da das stark zersplittert 
austretende Wasser die Luft sehr energisch mitreißt, muß sie fort- 
während ersetzt werden. Durch ein Sebwimuierventil wird ein Luft- 
einluß derart geregelt, daß der Wjisserspiegel unter der Turbine nn- 
veranderlich gehalten wird. Im Saugrohre bat man ein Gemi&eh 
von Wasser und Luft, dessen spezifisches Gewicht kleiner ist als 
dasjenige des Wassers: es darf daher niebt das ganze Sau|^efälle 
in die Rechnung eingesetzt werden. 

(S. Mehrfach« Tarbinen. Die Elektrotechnik hat für den di- 
rekten Antrieb von Dynamomaschinen ein starkes Bedürfnis nach 
mißlichst hohen Geschwindigkeiten gezeitigt, l'm auch bei großen 
Wassentiengen und kleinen Gefällen dieses Ziel zu erreichen, werden 
E^-ei iider mehr Turbinen auf einer Achse befestigt und zu einem 
Ganzen verbunden. Da auf jede Einzelturbine nur ein Bmehteil 
der ganzen Wassennonpe entfällt, werden ihre Abmessungen ent- 
spn>cliend kleiner und siMnit ihre Umlaufszahl in demselben Ver- 
hältnis griißer. Onlnet man die Turbinen symmetrisch an. so heben 
sich allf.^llige Axial seh übe auf und der Spiirzapfen wird entlastet. 

Für die mehrfachen Turbinen erscheint die wagereehtc Lage 
der Achse als d.-)s Nächste, Fig. 10(1 zeigi eine dopj-H-Ite Francis- 
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Turbine mit gemeinsamem Saugrohr. Die Francis-Turbine nacli 
Fig. 99 ist streng genommen ebenfallB al» Doppelturbine aufzufassen. 

Bei den an größeren Fiassen 
errichteten hydroeiektrisclien Zen- 
tralen, die bedeutende Wasser- 
mengen bei kleinem Gefälle zu 
bewältigen haben, ist man aus 
Gründen der Raumersparnis zur 
senkrechten Lage der Welle über- 
gegangen. Die Turbinen liegen 
wie in verschiedenen Stockwer- 
ken übereinander, so daß man 
von Etagenturbinen spricht. 
Die Dynamomaschine Ist direkt 
auf das obere Ende der Welle 
aufgesetzt. Fig. 101 stellt eine 
Turbine*) des Elektrizitätswerkes 
Rheintelden dar. Das Werk ist 
für 20 Einheiten eingerichtet. Die 

Laufräder haben 2,360 m Durchmesser bei 1,240 m Breite. Die 
Umlaufzahl beträgt 65, die Leistung eines Turbinensatzes 840 PS. 
Von dem starken Wechsel in den Verhältnissen bei verschiedenen 
Wassei^tänden geben folgende Zahlen eine Voi'stellung : 




Fig. 100. 




Fig. 101. 
ir, Wyfl & Co. 
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Hochwajiser Xiederwasser 

Oberwasserspiegel 273 m 269.5 m ü. M. 

Unterwasserspiegel . . . . 270 « 264,6 . 

Gefälle 3 ^ 4,9 ^ 

Wassermenge pro Turbinensatz 25 cbm 17,0 cbm. 



8. Kapitel. 
RecliDuiigsuiiterlageii: Grondgleichungen. 

77. Aufgabe der Theorie. Die Theorie, d. i. die rechnungs- 
mäßige Darstellung des Zusammenhanges zwischen den verschiedenen 
Größen und Vorgängen, kann den Zweck ha>>en, eine bestehende 
Turbine zu beurteilen, also zu untersuchen, ob sie richtig ge- 
baut und demgemäß imstande ist, ihre Aufgabe zu erfüllen. Weit 
wichtiger aber ist ihre Verwendung für die Bestimmung der Ab- 
messungen einer neu zu bauenden Turbine, die unter gegebenen 
Bedingungen arbeiten soll. Diese Bedingungen werden in erster 
Linie durch das Gefälle und die Wassermenge umschrieben. Die 
Aufgabe, aus der gegebenen Wasserkraft so viel als möglich heraus- 
zuziehen, führt dazu, die Bedingungen für den günstigsten Wirkungs- 
grad aufzusuchen und aufzustellen. Damit läßt ^ich der Zusammen- 
hang zwischen dem Gefälle und den Durchflußgeschwindigkeiten 
verfolgen. Aus den Geschwindigkeiten und der Wassermenge er- 
geben sich sodann die Querschnitte der Turbinenkanäle, und schließ- 
lich findet man aus diesen die Abmessungen der Turbine. 

Die ganze Aufgabe stellt keineswegs ein eindeutiges mathe- 
matisches Problem dar; zu einer befriedigenden Lösung, besonders 
zur Anpassung derselben an die besonderen Bedingungen des be- 
treffenden Falles sind Geschick und Erfahrung unentbehrlich. 

78. Wassermenge und Gefälle bei einer bestehenden Turbine. 

Handelt es sich darum, ein Urteil über eine vorhandene Anlage zu 
gewinnen, so kommt als Wassennenge der tatsächliche Durchfluß 
in Betracht, der durch den Versuch zu ermitteln ist. 

Als reines oder Nettogefälle H^ hat man bei einer Turbine 
mit offener Aufstellung den Höhenunterschied zwischen Ober- und 
Unterwasserspiegel anzusehen. Bei einer geschlossenen Turbine setzt 
man am Gehäuse, bzw. am Ende der Druckleitung, wenn diese stetig 
in den Leitapparat übergeht, ein Piezometer auf, und erhält das 
Gefälle, indem man vom Stande des Piezometers bis auf den Unter- 
wasserspiegel mißt. 



BechnungsnnterlBigen, Gmudgleichuageu. 
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Für die Untersuchung des Durchflusses durch die Turbine ist 
indessen noch eine Korrektur vorzunehmen. Geht das Druckrohr 
nach Fig. 102 stetig in den Leitapparat über, so kommt der Turbine 
auch noch die der Zuflußgeschwindigkeit entsprechende Höhe c* : 2g 
zugute; eie ist daher zu addieren. Femer ist für den Austritt nicht 
sowohl die Höhe bis zum Unterwasserspiegel, als vielmehr diejenige 
bis zum Stande des Piezometers am Saugrohr 
in Betracht zu ziehen. Zum Piezoraeter- 
gefälle H^ hat man also noch die Geschwin- 
digkeitshöbe c*:2g hinzuzurechnen, wenn man 
das der Turbine dargebotene Gefalle H 
ermitteln will , Über dessen Ausnützung sich 
dieselbe ausweisen soll. Das dargebotene 
Gefälle ist also 

^="' + 2V 

Geht die Zuflußgescbwindigkeit c, ver- Fig. 102. 

loren, weil die Druckleitung nicht stetig an 

den Leitapparat anschließt, wie z. B. in Fig. 96, -so ist das dar- 
gebotene Gefälle mit dem Piezouietergefälle identisch. 

Etwas anders stellt sich die Frage, wenn es sich darum handelt, 
Turbinen von verschiedener Bauart miteinander zu vergleichen. 
Während die eine Turbine die Geschwindigkeltsböhe c*: 2g verloren 
gehen läßt und im Saugrohr keinen Unterdruck erzeugt, bietet die 
andere Turbine durch die Ausnutzung der Zuflußgeschwindigkeit 
imd durch ein besser gebautes Saugrohr einen Vorteil, den ihr nicht 
anzurechnen unbillig wäre. Um für beide Turbinen denselben Maß- 
slab zu bekommen, muß die Vergleicimng auf Grund des reinen 
Gefälles vom oberen Piezometcr bis zum Unterwasserspiegel vor- 
genommen werden. 

Da der Konstrukteur es in der Hand hat, die Eintrittsgeschwin- 
digkeit zu erhöhen und der Turbine damit einen kleinen Rechnungs- 
vorteil zuzuwenden, ist es ratsam, auf diese Umstände beim Ab- 
schluß von Lieferungsvertrftgen mit scharfen Bestinunungen zum 
voraus Kücksicht zu nehmen und alle Einzelheiten über die Art 
der Gefällsmessung in den Vertrag aufzunehmen. 

Bei staufreien Turbinen ergibt sich nach den vorausgegangenen 
Betrachtungen von selbst, daß für die Beurteilung der Turbine das 
dwgebotene Gefälle bis auf den Austritt aus dem Laufrad zu messen 
ist. Will man dagegen Turbinen miteinander vergleichen, die nach 
Ihrer Bauart verschieden großes Freiliängcn verlangen, so sollte 
auch hier das reine Gefälle bis auf den Unterwasserspiegel gerechnet 
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werden. Bedingen die örtlichen Verhältnisse ein ungewöhnlich großes 
Freihängen, so darf davon der Turbine nicht mehr angerechnet 
werden, als für ihren sicheren Betrieb erforderlich wäre. Man er- 
hielte sonst unrichtige Vergleichzahlen. 

79. Leistung und Wirkungsgrad. In der sekundlich unter dem 
dargebotenen Gefälle H durch die Turbine fließenden Wasser- 
menge Q ist eine Energie enthalten im Betrage von 

Diese werde die dargebotene Leistung genannt. An der 
Turbinenwelle erhält man eine Leistung L^, die kleiner ist als L 
und die man als die effektive Leistung bezeichnet. Versteht 
man unter L^ die Leistung, die zur Überwindung der Keibung in 
den Lagern und im umgebenden Mittel verbraucht wird, so stellt 
der Ausdruck 

die Leistung dar, die vom Wasser auf die Turbine übertragen 
worden ist, und die man darum die hydraulische Leistung nennt. 
Unter dem gesamten Wirkungsgrad versteht man das 
Verhältnis 

Als hydraulischen Wirkungsgrad bezeichnet man das 
Verhältnis 

'- L 
und endlich heißt das Verhältnis 

L L 

^ L, L^ + L, 

der mechanische Wirkungsgrad. Dieser hängt hauptsächlich 
von der Größe der Eigenreibung der Turbine ab. 

Mißt man die Wassermenge Q in 1/Sek. und das Gefälle H 
in m, so erhält man bei einem Wirkungsgrad von 0,75 (= 75 v. H.) 
eine Leistung von 

N=%^ '0,lb=^^- Pferdestärken, 
75 100 

d. h. man kann für je 100 1 Wasser und 1 m Gefälle auf eine 
effektive Leistung von einer Pferdestärke rechnen. 

Der Wirkungsgrad einer guten Turbine soll den Betrag von 
75 V. H. überschreiten. 
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so, Wasäeriuenge fär eine neue Tnrblne. Die Frage, was für eine 

'aseerraengre drr Berechnung einer Neuanlage zugrunde zu legen Bei, 

larf in vielen Fällen einer eingehenden und umständlicben Prlilung, 

kommt vor, daß man aus dem Vollen schöpfen kann; dann 

ird die Wassermenge durch den Krafthedarr und das vorhandene 

refälle heaiimnit. Dieser Fall tritt z. B. bei kleinen Turbinen ein, 

,ie an eine Wasserversorgung angeschlossen sind. In anderen 

'Rlleu, wo ein Gewerhskanal aus einein reichlich atrömenden Flusse 

■espeist wird, hat man eine ganz bestimmte Wassermeuge, wie sie 

Fassungsfähigkeit des Kanales entspricht, zur Verfügung. 

Zumeist wird es sich aber darum handeln, einen gegebenen Wasser- 

lauT, Bach oder Fluß, so vorteilhaft als möglich auszunützen. Die 

fließenden Gewässer zeigen aber je nach Witterung, Jahreszeit und 

selbst Jahrgang einen außerordentlich starken Wechsel in der 

Wassermenge. Es hätte augenscheinlich keinen Wen, die Anlage 

für die grüßte vorkommende Wasserraenge auszubauen, die jeweilen 

r für verhältnismäßig kurze Zeit vorhanden ist; denn man erhielte 

diesem Falb; eine große, teure Anlage, die man die meiste Zeit 

Iber wegen Wassermangel nicht voll betreiben könnte. Wollte 

lan umgekehrt die Anlage fiii- die kleinste Wassermenge einrichten, 

so bekäme man, auf die Einheit der Leistung bezogen, hohe Anlage- 

koBten, und während des größten Teils des Jahres ginge ein mehr 

der minder großer Wasserüberschuß verloren. Man wird also der 

ihnung eine mittlere Wassermenge unterlegen müssen, hat sich 

iber darauf gefaßt zu machen, daß während eines Teiles des 

fahres Wassermangel ist. Entweder muß dann der Betrieb ein- 

tchrftnkt werden, oder, wo dies nicht tunlich ist, hat man für 

ine Reserve, z. B. Damptkraft, zu sorgen. Wie groß diese mittlere 

assermenge anzusetzen sei, läßt sich nur auf Grund mehrjähriger 

Beobachtungen der Wassermenge und eingehender Studien über die 

Betriebs Verhältnisse entscheiden. Abgesehen von dem Umfange des 

KraTlbedarfes und seiner Verteilung über die Tages- und Jahres- 

(iten spielen eine ganze Menge von Umständen mit, wie z. B. die 

und die Verteilung der Niederwasserperioden, die Kosten der 

iervekraft und ganz besonders auch der Wert der erzeugten Kraft. 

Von der größten Wichtigkeit ist die Möglichkeit, einen augen- 

licklicben Wasserüberschufl in größeren Sammelbecken aufzu- 

ieheni. Je größer der Sammler im Verhältnis zur mittleren 

uBermenge ist, desto vollständiger kann das sämtliche Wasser 

tosgenatzt werden.') Die Wasserkräfte mit hohem Gefälle und 

') B*i Tnrbinononlagen für elektrischen Licht- und Kraftbelrieb, deren 
melbocken grnß genug sind, um den Jaliresausgloicb durchzufillin-ü, kann 
a das dreifache der mittleren Kraft verkanfen. 
:. WasserlurbliiBD. 7 
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kleiner Wassermenge haben in dieser Hinsicht einen bedeutenden 
Vorsprung, weil die Ansammlung mit verhältnismäßig kleinen Becken 
durchgeführt werden kann. 

81. Gefälle einer nen anznlegenden Tarbine. Auch die Be- 
stimmung des Gefälles, das einer neuen Turbine zugrunde zu legen 
ist, bedarf eines besonderen Studiums. 

Bei einer Hochdruckanlage ist in der Regel der Wasserstand 
an den Punkten, wo das Wasser gefaßt und wieder entlassen wird, 
nicht in weiten Grenzen veränderlich; ein Nivellement zwischen 
diesen beiden Punkten liefert das rohe oder Gesamtgefälle. 

In der Zuleitung zur Turbine und wiederum in der Ableitung 
treten eine Anzahl von Verlusten auf, die man vom rohen Gefälle 
in Abzug zu bringen hat, um das reine Gefälle H^ zu bekommen. 
Diese Verluste sind die folgenden. 

1. Im Oberwasserkanal: 

Eintritts widerstand und Geschwindigkeitshöhe, Verlust beim 
Durchgang durcli den Rechen, Reibung im Kanal. 

2. In der Druckleitung: 

Eintrittswiderstand, Geschwindigkeitshöhe ^), Reibung. 

3. Im Unterwasserkanal: 
Geschwindigkeitshöhe und Reibung. 

Die Größe dieser Verluste hängt in erster Linie von den Wasser- 
geschwindigkeiten ab. Kleine Wassergeschwindigkeiten ergeben 
kleine Verluste, verlangen aber große Querschnitte und bedingen 
somit größere Anlagekosten. Ist das Gefälle an und für sich gi'oß, 
so kann man sich einen größeren Verlust gefallen lassen und 
erreicht damit eine Ersparnis in den Kosten der Anlage. Bei 
niedrigem Gefälle aber kommen die Verluste verhältnismäßig stärker 
in Betracht, und man wird lieber etwas teurer bauen und dafür 
an den Gefälls Verlusten sparen. Es ist nicht möglich, allgemein 
anwendbare Vorschriften hierüber aufzustellen. Während man im 
einen Falle z. B. mit der Geschwindigkeit des Wassers in einer 
Druckleitung auf 1 m und darunter zurückgeht, kann man es bei 
einer anderen Anlage für zweckmäßig erachten, auf 3 m und mehr 
zu steigen. Man könnte daran denken, den Verlust in ein be- 
stimmtes Verhältnis zum ganzen Gefälle zu bringen; allein auch 
damit wäre nicht viel gewonnen. Es bleibt nichts anderes übrig, 
als die Entscheidung in jedem einzelnen Falle auf Grund aller 
wirtschaftlichen und technischen Bedingungen zu treffen. 



*) Geht der Querschnitt der Druckleitung stetig in denjenigen des Leit- 
apparates über, so ist diese G'eschwindigkeitshöhe nicht verloren; sie kommt 
der Turbine zugute und ist in ihrem Soll zu buchen. 
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Ist die Geschwindigkeit gewählt, so kann die Berechnung der 
Verluste unschwer nach Abschnitt 32 und 33 vorgenommen werden. 

Bei Anlagen mit niedrigem Gefälle an großen Flüssen wird 
die Bestimmung des Gefälles noch verwickelter. Hier können die 
Wasserstände je nach den Wassermengen, die der Fluß gerade ftlhrt, 
in sehr weiten Grenzen wechseln (vgl. die Angaben Abschnitt 76). 
Bei Hochwasser steigt der Unterwasserspiegel stärker als das Ober- 
wasser. Es gestalten sich nämlich die Reibungsverb ältnisse im 
Zufluß günstiger, und die Geschwindigkeit wächst stärker als der 
WassergtÄud. Beim Austritt aus den Turbinen aber hat man es 
mit einer sehr geringen Anfangsgeschwindigkeit zu tun, und daher 
tritt im Unterwasser eine stärkere Stauung ein. Das Gefälle wird 
bei Hochwasser am kleinsten und bei Niederwasser am größten, 
«in Umstand, der von Bedeutung ist, weil sich daraus eine gewisse 
Ausgleichung der Leistung ergibt. Dem Turbinenbauer erwächst 
freilich die schwierige Aufgabe, seine Turbinen so einzurichten, 
daß sie bei unveränderlicher Geschwindigkeit mit stark in entgegen- 
.gesetztem Sinne wechselnden Gefällen und Wassermengen doch 
möglichst günstig arbeiten. Der Einfluß der Wehr- und Kanal- 
bauten auf die Stauung ist auf das Sorgfältigste im voraus zu 
berechnen. So bedarf es andauernder Beobachtungen und ein- 
gehender Studien, ehe man zu brauchbaren und zuverlässigen An- 
haltspunkten für das zu erwartende Gefälle kommt. 

82. Abhängigkeit des Durchflusses vom Gefälle. Es sei zu- 
nächst angenommen, der Durchfluß erfolge reibungsfrei. Unter 
diese Voraussetzung fällt in der Durchflußgleichung 96, Abschnitt 64, 
das letzte Glied weg und wir -schreiben * 



w. 



w. 



2 



u, 



2 



w, 



— Ä. 



r 2g 2g 

Er ist zuerst festzustellen, wie groß die Drücke p^ und p^ am 
Eintritt und am Austritt des Laufrades sind. Bezeichnet H^ nach 
Fig. 103 die mittlere Tiefe des Leitradaustrittes unter dem Ober- 
wasserspiegel, ist ferner Cq die Austritts- 
geschwindigkeit des Wassers aus dem 
Leitrad, so hat man für den Druck Pq da- 
selbst nach dem Prinzip von Bernoulli 



iPo_ 



H. 



29 



Die Geschwindigkeit Cq hängt außer 
vom Gefälle von den Durchfluß Verhält- 
nissen im Laufrad ab; je melir das 




Fig. 108. 



/ 



7» 
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Wasser im Laufrad gestaut wird, desto größer wird p^ und desto 
kleiner c^. 

Im Interesse eines guten Wirkungsgrades sucht man einen 
stoßfreien Übergang vom Leit- ins Laufrad herbeizuführen. Ist 
diese Bedingung erfüllt, so ist p^ zugleich auch der Druck beim 
Eintritt ins Laufrad, also PQ=Piy und man hat für diesen 

^ — w- _ ^o! 
y~ ' 2g' 

Wenn nach unseren Annahmen alle Wasserfäden sich gleich- 
artig bewegen, so herrscht in dem schmalen ringförmigen Raum 
zwischen Leit- und Laufrad, den man den Spalt nennt, überall 
derselbe Druck |?Q=j?j; derselbe wird als derSpaltdruck bezeichnet.*) 

Träte beim Übergang ins Laufrad ein Stoß ein, so verwandelte 
sich hierbei ein Teil der Geschwindigkeit in Druck, und es wäre 
die Pressung beim Eintritt ins Laufrad größer als beim Austritt 
aus dem Leitrad: Px^Po- 

Der Druck p^ am Austritt aus dem Laufrad kann gleich dem 
Druck im umgebenden Räume gesetzt werden. Geht man von der 
Voraussetzung aus, daß im Saugrohr keinerlei Energie umgesetzt 
werde, daß also weder Druck durch Reibung verloren gehe, noch 
Geschwindigkeit sich in Druck umsetze, so erhält man für diesen Druck 

7 
wenn H^ die Saughöhe, d. h. die Höhe der Mitte des Laufradaus- 
trittes über dem Unterwasser bedeutet. 

Für den Druckunterschied zwischen Ein- und Austritt des 
Laufrades bekommt man somit 

^^-P-=H,+ H~f^ (97) 

Setzt man diesen Ausdruck in die Durchflußgleichung ein, und 
beachtet man dabei, daß 

SO nimmt sie die Form an 

2^H„-V = «--0-(wo^ — V) . . (98) 

Diese Gleichung gilt unter der Voraussetzung, daß der Durch- 
fluß ohne Reibung vor sich gehe und daß der Übergang vom Leit- 

^) Tatsächlich werden wegen der endlichen Weite der Ean&le die Wasser- 
fäden nie ganz gleichartig verlaufen: daher kann auch der Spaltdrnck nicht 
überall genau derselbe sein. 
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ins Laufrad stoßfrei sei. Sie enthält fünf unbekannte Geschwindig- 
keiten. Eine zweite Gleichung ergibt sich aus der Bedingung des 
stoßfreien Oberganges; eine dritte erhält man aus der Bedingung, 
daß die absolute Austrittsgeschwindigkeit eine bestimmte günstige 
Richtung haben soll. Damit lassen sich zwei Geschwindigkeiten 
eliminieren, und wenn man endlich noch zw^ei willkürliche An- 
nahmen macht, erhält man eine eindeutige Gleichung, aus der 
sich die Geschwindigkeiten in ihrer Abhängigkeit vom Gefälle 
berechnen lassen. 

83. Stoßfreier Eintritt, rechtwinkliger Anstritt Ein am An- 
fange der Laufradschaufel stehendes Wasserteilchen habe nach 
Fig. 104 längs der Schaufel die rela- 
tive Geschwindigkeit w^^ und mit dem 
Rade die Umfangsgeschwindigkeit m^, 
so ist die Resultante q die absolute 
Geschwindigkeit des Teilchens in 
diesem Augenblick. Dieselbe schließe 
mit dem Umfange den Winkel a^ ein. 
Ist Oo der Auslaufwinkel der Leit- 
schaufel und Cq die Geschwindigkeit, 
mit der das Wasser aus dem Leitrad 
tritt, und soll beim Übergange ins 

Laufrad kein Stoß, also keine plötz- 

Fiff 104 
liehe Änderung im Bewegungszustand 

eintreten, so müssen folgende Übereinstimmungen bestehen: 

und als Bedingung für den stoßfreien Eintritt bekommt man 

Wj* = Tq* + ?/i " — 2 w^ Cq cos «0 . 

Führt man diesen Ausdruck in Gl. 98 ein, so nimmt diese 
unter Berücksichtigung der Übereinstimmungen zwischen Cq und Cp 
«Q und «1, die Gestalt an 

2gH^ = w,y^ — Mg* 4~ 2 Mj q cos «1 . . . (99) 

Die absolute Austrittsgeschwindigkeit c^ aus dem Laufrad ist 
die Resultante von u^ und u\. Die entsprechende Energie geht 
ftir die Turbine verloren (soweit sie nicht hernach im konischen 
Saugrohr wieder in Druck umgesetzt wird); man muß also darnach 
trachten, c« möglichst klein zu halten. Dies wird erreicht, indem 
man den Austrittswinkel ß.^ aus dem Laufrad klein wählt und 
zugleich darauf Bedacht nimmt, daß c^ rechtwinklig zum Rad- 
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Unter der Voraussetzung, daß kein Wasser durch den Spalt 
entweiche, gibt das Verhältnis 

ff 
' = -H 

an, wie groß die in der Turbine umgesetzte Energie im Verhältnis 
zur zugeführten ist; wir haben es darum als den hydraulischen 
Wirkungsgrad bezeichnet. Die Grundgleichung ließe sich damit 
auch so schreiben 

2geH=2u^c^^ (101a) 

Bei staufreien Turbinen ist das wirksame Gefälle auf den 
Austritt aus dem Leitapparat zu beziehen. Es findet sich somit aus 
dem reinen Gefälle, wenn man davon die Höhe vom Unterwasser- 
spiegel bis zum Austritt aus dem Leitapparat und die Widerstands- 
höhe des letztem in Abzug bringt. 

Multipliziert man die Durchflußgleichung in der Form 101 mit 
der Masse M des in der Sekunde durchfließenden Wassers, so nimmt 
sie die Gestalt an 

Die linke Seite ist aber nichts anderes, als die tatsächlich auf 
die Turbine übertragene Leistung; somit kann man schreiben 

Diese Gleichung ergibt sich aber auch sofort aus der Euler- 
ßchen Arbeitsgleichung 95, Abschnitt 63 

wenn man darin entsprechend der Annahme des rechtwinkligen 
Austrittes c^^^ = einsetzt. 



9. Kapitel. 

Zusammenhang zwischen den Geschwindigkeiten und den 

Schaufelwinkeln. 

85. Geschwindigkeitsdiagrauiiiie. Für eine neu zu berechnende 
Turbine ist das reine (jcfülle H^ als ge«:eben anzusehen. An Hand 
der Erfahrung kann man ziemlich genau zum voraus angeben, wie 
groß H^ für die in Frage kommende Turbinenform ausfallen wird. 
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Wenn daher noch die absolute Austrittsgeschwindigkeit c^ gewählt 
wird*), so ist in der Durchflußgleichung 101, Abschnitt 84 

2gH^-c,'=2u,c^, 

die linke Seite bestimmt; die Gleichung kann nunmehr dazu benutzt 
werden, den Zusammenhang zwischen der Umfangsgeschwindigkeit u^ 
des Rades und der Eintrittsgeschwindigkeit c^ oder vielmehr ihrer 
ümfangskomponente c^^ zu studieren. Dies geschieht am bequemsten 
durch eine graphische Konstruktion. Wir schreiben 



v 



2i/Ä„-c,« 



W 

2 



und können damit der Gleichung die Form erteilen 



i; 



2 



«^l^ul 



(103) 



Die Größe 



-\/^4(''--t,-) 



hat eine bestimmte Bedeutung. Der Ausdruck in der Klammer 
unter der Wurzel ist nach Gl. 102 nichts anderes als das Nutzgefälle; 
somit wäre v die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles. 
Aus Gl. 103 ergibt sich, daß v die mittlere geometrische Proportionale 
zwischen u^ und c^^ ist. Zieht man da- 
her nach Fig. 105 im Punkte Ä des 
Eintrittsumfanges eine Tangente an 
den letztem und schlägt man von A 
aus mit v als Halbmesser einen Kreis- 
bogen; nimmt man sodann auf diesem 
einen beliebigen Punkt B an und zieht 
man von B aus die Tangente an den 
Bogen und die Normale zur Rad- 
tangente, so schneiden diese auf der 
Radtangente selbst zwei Strecken ab, 
zu denen v die mittlere geometrische 
Proportionale ist, und die daher die 
beiden Geschwindigkeiten w^ und c^^ 
in demselben Maßstabe messen, in 
dem V aufgetragen wurde. Man kann 
dabei ganz nach Belieben den einen 

oder den andern Abschnitt für Wj und für r^^ nehmen; es ergeben 
sich daher für einen gewählten Winkel a^ mit jedem Punkte B zwei 




Fig. 105 a und b. 



*) Die Geschwindigkeit Cj bedeutet einen Energioverlust; man wird sie 
darum tunlichst klein wählen. 
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verschiedene Geschwindigkeitsdiagramme, wie aus Fig. 105a und b 
ersichtlich ist. 

Anstatt den Punkt B zu withlen, kann man ebenso gut die eine 
der beiden Geschwindigkeiten m^ und c,^, annehmen und die andern 
bestimmen. Man kann aber auch von i\ ausgehen; sobald der 
Winkel a^ angenommen ist, läßt sich das Parallelogramm der Ge- 
schwindigkeiten zeichnen, und es ergeben sich alle übrigen Größen 
daraus. 

Diese Konstruktion möge das Eintrittsdiagramm genannt 
werden. 

Ist Mj bestimmt, das Verhältnis r^:»« gegeben oder gewählt 

und damit auch u^ festgelegt, so läßt 
y sich nunmehr auch noch das Austritts- 

^y<f a, diagramm nach Fig. 106 aufzeichnen. 

^^^ Da die absolute Austrittsgeschwin- 

^^^^ digkeit c^ nach Größe und Richtung 

bereits angenommen ist, ergibt sich aus 
Fig. 106. dem Diagramm die relative Austritts- 

geschwindigkeit M?2 und der Winkel /?2, 
unter dem die Schaufeln den Austrittsumfang treffen müssen. 

86. Wahl des Austrittswinkels a^ aus dem Leitrad. Unter 
der Annahme des stoßfreien Überganges darf derselbe als identisch 
mit dem Eintrittswinkel a^ im Laufrad betrachtet werden. Die 
Freiheit, die das Eintrittsdiagramm bezüglich der Wahl der einzelnen 
Größen anscheinend zuläßt, ist in Wirklichkeit durch die IJücksichten 
auf die Widerstände und den Wirkungsgrad stark beschränkt. Um 
die Reibung im Laufrade möglichst herabzuzielien , soll man die 
Geschwindigkeiten des Durchflusses, also auch w^ möglichst klein 
halten. Ein Blick auf Fig. 105 lehrt, daß man zu diesem Zwecke 
den Winkel «^ möglichst klein zu wählen hat. Doch darf man 
damit nicht zu weit gehen, da sonst die Radabmessungen zu groß 
und die Umlaufzahlen zu klein ausfallen. Die üblichen Ausnahmen 
liegen etwa in den Grenzen 

«0 = 18 bis 22 bis 25®. 

87. Umfangsgeschwindigkeit und Ansatzwinkel. Es wird in 
vielen Fällen, besonders wo man auf eine bestimmte Umlaufzahl 
hält, zweckmäßig sein, von der Umfangsgeschwindigkeit u^ auszu- 
gehen. Wenn auch nach dem Eintrittsdiagramm Fig. 105 die Wahl 
anscheinend ganz frei ist, so hat man doch gewisse Rücksichten zu 
nehmen. Je nachdem w^ ^ i' genommen wird, fällt der Winkel /J^ , 
unter dem die Laufradschaufeln ansetzen, 5^90® aus. 

Für ß^ > 90® ergibt sich nach Fig. 107 eine stark gekrümmte, 
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sackförmige SclmuteJ. Läuft der Kanal voll, wie dae bei der Stau- 
turbine der Fall ist, so wird die Ablösung des Wasserstrahls vom 
Sc h au telr ticken nicht zn vermeiden sein, aucli wenn man durch 
Verdickung der Schaufeln in der Mitte (Rück- 
»cbaufeln) eine stetige Verjüngung des Kanals 
nach dem Ansiritte hin herbeiffüirt. Es soll da- 
her diese Schaufelform für Stauturbinen nicht 
ohne Not, d. h. nur dort angewandt werden, wo 
man Gewicht auf eine kleine Umlaufgeschwin- 
digkeit legt. Hingegen leistet sie gnite Dienste, wenn man durch 
Verbreiterung des Radkranzes den Kanalquerschnitt gegen den Aus- 
tritt hin erweitert und damit dem Wasserstrahl Raum verschafft, 
nra sich vom Schaufelrücken völlig frei zu machen, wie das bei 
den staufreien Turbinen der Fall ist. 

Für Stauturbinen wird in der Hegel 



Fig. 107. 



f,>V 



Es wird hierbei 



Wie ein Blick auf das Diagrunim Fig. 105 zeigt, nimmt mit 
wachsender Umfangsgeschwindigkeit u, die Eiutrittsgeschwindigkoit q 
ab; es kommt darin eine Zunahme des Staues im Laufrad zum 
Aut^ibnick. Zugleich wird der Ansatzwinkel /j, der Lautradse haufein 
kleiner und der Eintritt der Kanäle enger. Letzteres ist im allge- 



meinen als ungünstig anzusehen, weil sich 
flußgeschwindigkeiten und Widerstände ergcb 
man bei au ßerschl ächtigen Radial 
turhinen mit der Umfangsgeseh win- 
digkeit u, recht weit gehen, wenn 
man groQe Umlaufzahlen erzielen soll. 
Fällt hierbei auch ß^ klein aus, so 
weisen dennoch die Laufrad kanälc, 
da sie nach der Mitte zusammenlaufen, 
noch immer eine genügende Ver- 
jüngung auf, so daß die Eintritts- 
gesch windigkeit w^ immer noch klein 
gegen w, bleibt. Die Schaufeln er- 
halten dabei eine der gewöhnlichen 
entgegengesetzte KrUmmnng, d. h. di( 
wie in Fig. 108 gezeigt ist.*) 



') Der Vertnaaer, „Niederdruck turbineu 
Bchwoi*. Biiuaeitnng 1898, Bd. 3!, S. 12. 



große Durch- 
Trotzdem kann 
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88. Stauverhältnis. Die Größe der Stauung, die das Wasser 
beim Durchfluß durch das Laufrad erleidet, könnte durch den 
Spaltüberdruck gemessen werden. Bequemer ist indessen der fol- 
gende Maßstab. 

Beim Austritt aus dem Leitrad wohnt dein Wasser eine kine- 
tische Energie inne, die durch die Geschwindigkeitshöhe Cq^:2^ 
gemessen wird. Beim Austritt aus dem Laufrad besitzt das Wasser 
noch eine kinetische Energie, die durch die Geschwindigkeitshöhe 
c^^\2g dargestellt wird; die Differenz 

^2 «2 



2^ 

ist somit die kinetische Energie, die im Laufrad verwertet wurde. 
Die ganze Energie, die vom Laufrad aufgenommen wird, entspricht 
dem Nutzgefälle H\ Der Unterschied 



IT — 



2 



O 



'« 



2^ 



stellt offenbar den Vorrat an potentieller Energie dar, der beim 
Austritt aus dem Leitrad vorhanden war.*) Das Verhältnis dieser 
Energie zur ganzen, im Nutzgefälle H' verkörperten Energie ist um 
so größer, je stärker das Wasser im Laufrad gestaut wird ; es kann 
daher zum Messen des Staues gebraucht werden. Dieses Verhältnis 




a=l — 



2gH'~ 



(103) 



möge darum das Stauverhältnis 
genannt werden.*) 

Das Stau Verhältnis läßt sich nach 
Fig. 109 leicht konstruieren. Als 
Grundlage dient die Geschwindig- 
keit des Nutzgefälles 



V2gH' = V2gH^-c^\ 

und der darüber geschlagene Halb- 
kreis. Nachdem die Geschwindig- 
Yif^:- 1^9. keit V des halben Nutzgefälles als 

Sehne des Vicrtelskreises graphisch 

bestimmt wurde, zeichnet man das Eintrittsdiagramm. Sodann 

bestimmt man 

*) Es ist hier vorausgesetzt, daß die Kadhöhe Hr vernachlässigt werden 
dürfe. 

*j Es wird gewöhnlich Beaktionsveihältnis geheißen. Man tut besser, 
diesem unklaren Ausdruck aus dem Wege zu gehen. 



uaramenhang zwisehen den GeadiwindigksiteD u. den Sahanfel wink ein. \QC^ 

und schneidet mit dem Kreisbogen vom Halbmesser a; in den Halb- 
kreis ein. Die Projektion des Schnittpunktes schneidet eine Strecke s 
ab, die, mit der Geschwindigkeit des Nutzgefälles gemessen, das 
fitauverhäJlnis darstellt, wie leicht zu beweisen ist. Es ist nELmlich 



zugleich aber auch 
und daher 






V2gH' 



-I- 
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Sind die Größen H^ und c^ für eine gewisse Anlage ermittelt 
oder gewählt und ist Kq angenommen worden, so kann man von 
den drei Größen c^, u^ und a je eine annehmen und die übrigen 
durch Konstruktion linden. 

Die rechnerische Behandlung der Frage könnte aul folgendem 
. Wege vor sich gehen. Es ist 

(103) 




(100a) 

leitet man daraus einen Ausdruck für Cq ab und führt man 
ndlich diesen in Gl. 103 ein, so erhilU man schließlich für das fttau- 
If^hältnis 

sin/^i 



(103aj 



Der Zusammenhang zwischen der Austrittsgeschwindigkeit c^ 
ftos dem Leitrad, der Umfangsgeschwindigkeit Uj des Laufrades und 
dem Stauverhältnis a laßt sich am leichtesten Übersehen, wenn man 
schreibt 

c^ = iV2gB^ 
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B.= 


0.9.) ff. 






ir 


0.05 fl. 






H' = 


-0.85 H. 
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wurde die gi'apliii^he Tabelle 
(Fig. lllj berechnet. Das Stau- 
verhältnU wird gleich null, wenn 

i = 0,949 

fc = 0,477. 



Diese Werte entsprechen also 
dem staufreien Durchfluß. 

X«ff«tiv« Wfrrtt; von n ergäben Ausflußgeschwindigkeiten f^, 
(liß fiber dii! (j(;fäll>4geise)i windigkeit hinauf-gingen ; das Laufrad Übte 
eine ftaugeiirlii Wirkung aus nnd niUßte im Anfang Energie auf 
(las Walser übt^rtragcn, was natürlich für Turbinen keinen Sinn 
hAtte, wohl ahcr fllr Zentrifugal pumpen. 

(ic;wühnli(-h ist t etwas gröQcr als Ar, und e» liegt o zumeist 
zwischen 0.6 und 0,(i5; d. Ii. es ist beim Übergange ins Laufrad 
(ti(i grHIJiT« llfUfte dcT Energie noch als Druck vorhanden. 

H<J. (üeHchwiodigkeiten unil Winkel bei staafreien Turbinen. 
Hei (ii!i' (iiriird-Turliiiic hat die AuKtriltsgescliwindigkeit c^ aus dem 
I.citiipiiai-ai i-iiit-ii ganz liestiininlcn Wert 

.■„ = V2y//^ (104) 

w<.li.i //^ (las wirksam«! (icffillc bis zum Austritt uus dem Leit- 
appariii hi'ih'uirt. V.» wilre leicht, die Beziehungen zwischen deu 



ZnsalumenliaDg zwischen deu Geschwindigkeiten u. den Schaufelwinkeln. \11 



Winkeln und Geschwindigkeiten aus der DurchfluUgleichung in der 
Form 100 abzuleiten. Man bekommt indessen ein deutlicheres Bild, 
wenn man von der Form 87, Abschnitt 62 ausgeht: 



u 



Ui 



2 



2 ''l 

29 



y 2g " ■ 

bei der das Radgefälle und die Reibung im Laufrad vernachlllssigt 
sind.^) Da bei der staufreien Turbine Pi=P2 ist, kann die Glei- 
chung auf die Form gebracht werden 

w^' — Mo- = w*j- — ?(j- (105) 

Soll das Wasser rechtwinklig zum Radumfang austreten, so ist 
die Bedingung zu erfüllen 



Wc 



u< 



. -g =V (106) 

Durch Gleichsetzen von Gl. 105 und 106 bekommt man die 
Durchflußgleichung in der bequemsten Form: 



w 



2 



u. 



2 



2 



1 '•i 

Die Gleichung setzt stoßfreien 
Eintritt voraus und gilt ohne Un- 
terschied für Radial- und Axial- 
turbinen. ') 

Die Untersuchung soll zunächst 
für eine Axialturbine durchgefüiirt 
werden. Hier ist w, = m^ und also 
auch «^5 = 1^1. Fig. 112 läßt er- 



(107) 



;^-i ^ 




Fig. 112. 




*) Da das HadgefüUe und die Keibuiig in entgegengesetztem Sinne wirken, 
kann man ohne zu großen Fehler die beiden Einflüsse gegeneinander wett 
Bohlagen. 

•) Bei staufreien Turbinen mit liegender Welle ist das wirksame Gefälle 
für jeden Punkt des Leitradaustrittes wie<lcr ein anderes. Auf eine derartige 
Verwicklung kann man sich bei der Rechnung unmöglich einlassen; man wird 
eben von einem Mittelwerte ausgehen müssen. 
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Verwendung der Bezeichnung aus Fig. 118 kann er durch den 
Ausdi'uck 

- 2(7 t 

dargestellt werden. Er ist nicht 
bedeutend und läßt sich durch 
Zuschärfen der Kanten noch 
wesentlich herabziehen. 
Fig. 118. Unter der Voraussetzung, daß 

c/ klein gegen c^* sei, kann 
der Reibungsverlust in den Leitkanälen wie derjenige in einer 
gut abgerundeten Mündung nach Abschnitt 28 und 38 behandelt 
werden. Der entsprechende Druckverlust wäre also 




TT > ^ 

■"«0 — ^0 



29' 



dabei ist etwa zu nehmen 



fo = 0,08 bis 0,10. 

Es müssen aber hierbei die Schaufeln möglichst kurz und doch 
80 gestaltet sein, daß sie das Wasser stetig ablenken und beim 
Austritt zwanglos führen (vgl. Abschnitt 69). 

93. Verluste beim Eintritt ins Laufrad. Nach Abschnitt 83 
hat man durch passende Wahl der Geschwindigkeiten und Schaufel- 
winkel dafür zu sorgen, daß das Wasser in der Richtung der 
Schaufelansätze herbeifließt. Indessen treten, selbst wenn diese 
Bedingung erfüllt ist, wegen der endlichen Dicke der Schaufeln 
stets gewisse Stoßverluste auf. 

Da ist vor allem der Stoß auf die Eintrittskanten, der nach 
Abschnitt 92 berechnet und durch Zuschärfung derselben vermindert 

werden kann. Es stelle Fig. 119 die An- 
sätze der gußeisernen Schaufeln einer axia- 
len Stauturbine dar, die nach der punktier- 
ten Linie gegossen und mit Meißel und 
Feile hernach zugeschärft worden sind. Die 
schädlichste Erscheinung, die benn Eintritt 
sich zeigen kann, ist die Bildung von Wir- 
beln am Schaufelrücken, wie sie in der Figur 
angedeutet sind; und es würde sich fragen, in welcher Richtung 
das Wasser herbeifließen muß, damit sie nicht entstehen. Man 
hat hier die Wahl, ob man eine plötzliche Ablenkung des Strahles 
mehr auf der Vorder- oder mehr auf der Rückseite der Zuschär- 
fung bekommen will. Der günstigste Fall dürfte etwa in der 




Yifr. 119. 
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Mitte liegen, d. h. das Wasser soll relativ zum Schaufelansatz etwa 
in der Halbierungsrichtung der Zuschärfung eintreten. Dabei be- 
stimmt sich die relative Eintrittsgeschwindigkeit Wq nach Größe 
und Richtung daraus, daß sie die der Umfangsgeschwindigkeit u^ 
zugeordnete zweite Komponente von Cq ist. 

Bei staufreien Turbinen ist unbedingt ein Aufschlagen auf 
den Rücken der Zuschärfung zu vermeiden, da dies eine Zersplitterung 
des frei strömenden Wasserstrahles zur Folge hätte; hier muß also 
Wq in die Flucht des Rückens fallen. 

Unausweichlich ist bei Stautur- 
binen der folgende Stoßverlust, der 
seine Ursache in der Verengung der 
Querschnitte durch die Schaufeln hat. 
Es bedeuten c^q und c^j die Ge- 
schwindigkeitskomponenten normal 
zum Umfange beim Austritt aus dem 
Leitrad und beim Eintritt ins Lauf- Fig. 120. 

rad; ferner seien nach Fig. 120 die 

lichten Kanalweiten in der Richtung des Umfanges mit ä^ und A:^ 
bezeichnet, während Zq und 2'^ die Schaufelzahlen bedeuten. Es 
besteht offenbar die Bezeichnung 

oder Cmi = <^mo y-- ' 

Da die Leitschaufeln flach auslaufen und die Laufradschaufeln 
steil ansetzen, ist kQ2Q<^k^Zj^ oder c^i<C^mo- ^^ ^^^^ somit beim 
Übertritt ins Laufrad eine Geschwindigkeitshöhe verloren 

TT \^mO ^m l) 

^^^"" 2g ' • 

Der Verlust ist um so geringer, je dünner die Schaufeln 
sind; man übersieht sofort, daß für unendlich dünne Schaufeln 
kQZQ = k^z^y also auch c^o^^^wi würde. Unter normalen Ver- 
hältnissen ist der Verlust unbedeutend. Dabei soll als normale 
Geschwindigkeit der Turbine diejenige bezeichnet werden, bei 
der das Wasser vor und nach dem Eintritt ins Laufrad dieselbe 
Umfangskomponente besitzt, bei der also c^o = c^i ist. 

Trotz der Zuschärfung der Schaufeln im Laufrad erfährt der 
Austrittsquerschnitt aus dem Leitrad eine merkliche Verengung 
durch die endliche Dicke der Schaufel; man trägt derselben durch 
eine entsprechende Vergrößerung der Radbreite Rechnung. Ist t^ 

8» 
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□ach Fig. 121 die Schautulleilimg beim Eiiilritt und s, die Schautel- 
dicke, so müßte die Verbreitung im Verhältnis von ((, — «J-'i 
vorgenomineu werden. Welchen Wert man für s, einzuführen hat, 
darüber können allerdings bei zugescharften Schaufeln Zweifel 
bestehen; man wird sicherheitshalbpr nicht zu niedrig greifen. 





Fig, 121. 



Fig. 122. 



Bei Turbinen mit radialem Durchflüsse ist es zweckmäßig, die 
Breite des Laufrades etwas größer als diejenige des Leitrades zu 
nehmen, damit nicht schon durch eine kleine Ungenauigkeit in 
der axialen Stellung eine Verengung des Übergangsquerschnittes 
herbeigeführt werde. 

Die Übergangs Verluste werden etwas gemildert, wenn man 
nach Fig. 122 zwischen Leit- und Lautradschau fein etwas Spielraum 
läßt; das Wasser hat alsdann Gelegenheit, diejenige Bewegung an- 
zunehmen, die ihm den geringsten Zwang auferlegt. 

94. Wasserverlnst am Spalt, Bei Turbinen mit gestautem 
Durchfluß ist der Druck ^j^ beim Eintritt ins Laufrad erheblich 
größer als beim Austritt und in dem Raum, der das Laufrad um- 
gibt. Die Folge davon ist, daß durch den Spielraum zwischen den 
Radkränzen eine gewisse Wasserraenge entweicht; damit geht selbst- 
verständlich auch die entsprechende Energie verloren. Die ent- 
weichende Wassermenge, die man als den Spaltverlust bezeichnet, 
läßt sich folgendermaßen überschlagen. 

Bedeutet nach Fig. 122 p^ den Druck außen am Spalt, und 
steht jener Kaum in reichlicher Verbindung mit dem Austritt, so 
kann man nach Fig. 103, Abschnitt 82, annehmen, daß die Be- 
ziehong bestehe 
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Führt man diesen Wert in die Gl. 97, Abschnitt 82, ein, so 
findet sich 

2 



Pi 



I^ = H — ^** 



7 " 2(7 

Ist Cq bekannt, so ist es also auch der Überdruck am Spalt. 
Bezeichnet F^ die Spaltfläche, für die sich der Ausdruck ergibt 

wobei i die lichte Spaltweite bedeutet, so findet sich schließlich 
der Spaltverlust 

P^—Pa 



Q. = Kf'Y29 



.7 



(108) 



Der Ausflußkoeffizient ju mag etwa 0,5 bis 0,6 gesetzt werden. 
In der Regel wird man angenähert rechnen dürfen 

y z n 

Die Spaltbreite muß groß genug sein, damit sich das Laufrad 
frei drehen könne. In Fig. 123 soll ein Laufrad dargestellt sein, 
das beim Aufkeilen etwas schräg zu stehen kam. Es geht sofort 
aus der Skizze hervor, daß der axiale Spielraum i^ größer sein 
muß als der radiale i,., sofern der Radhalbmesser größer ist als die 
Radbreite, was tatsächlich wohl immer zutrifft. Es braucht somit 
die Axialturbine mehr Spiel als die Radialturbine. Dazu kommt 
noch, daß bei der Axialturbine die Spaltbreite wächst, wenn sich 
der Spurzapfen abnützt. Bei Radialturbinen wird die Spaltbreite 
davon nicht berührt. 

Die Spaltbreite wird man selbst bei 
kleinen Jouval-Turbinen kaum unter 
2 mm nehmen dürfen , während diese 
Breite auch bei größeren Francis-Tur- 
binen ausreichen dürfte. 

Der Spaltverlust kann auch unter 
normalen Verhältnissen mehrere Hun- 
dertstel der ganzen Wassermenge aus- 
machen. Bei ungenauer Einstellung 
steigt er außerordentlich hoch an. Man 
sucht dem Verlust entgegenzuarbeiten, 
indem man den Druck p^ durch Ver* 
engung der Verbindung mit dem Aus- 
tritt steigert oder indem man Labyrinth- 
dichtungen nach Fig. 124 verwendet. 

Bei sandhaltigem Wasser nützen Fig. 124. 




Fig. 123. 
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sich die Ränder am Spalt rasch ab. Man pflegt sie wohl mit 
auswechselbaren Ringen zu besetzen. 

Der Spalt Verlust ist bei der Bemessung der Laufradqaerschnine 
in Abzug zu bringen. 

Bei der staufreien Turbine entweicht am Spalt kein Wasser. 
Man pflegt den Spalt sehr reichlich zu nehmen, am den Zutritt 
der Luft zu erleichtem. 

96. Der Dmckverlust im Laufrad der Stauturbinen hängt in 
erster Linie von der größten darin vorkommenden Geschwindigkeit ir, 
ab, und man pflegt auch hier zu schreiben 

s 



^i2 = ^2 "-" 



Der Widerstandskoeffizient Cj bewegt sich ungefähr zwischen 

den Grenzen 

^^ = 0,08 bis 0,12. 

Die kleinere Zahl wäre etwa für die stark verjüngten Kanäle 
der außerschlächtigen Turbinen, die größere für die lang gestreckten 
Schaufeln der innerschlächtigen Turbinen zu verwenden. 

Wie übrigens der Reibungsverlust mit der Bauart der Turbine 
zusammenhangt, zeigt die folgende Betrachtung. 

Die Durchflußgleichung 98, Abschnitt 82, 

2gH^ — v = (ir^- — ir^-j — ( m." — u^^ 
kann auf die Form gebracht werden 

icj =2gH^ — c^^ = ic^' -j- » Mj* — iij*) . 

Da c^^ und ht^ für gegebene (Tefalls- und Winkelverhältnisse 
bestimmte Worte haben« hängt h-J und damit auch H^^ nur von 
"«* ' "i* *^^^- ^^^'^ Reibungsverlusi wird am größten für die inner- 
»olUHcluigo Turbine, wo m^ ^^ m^. während er für die außerschlächtige 
Turbine mit m^ ^^^ Mj am kleinsten ist: die Axialturbine hält die 
Mitto /wischen beiden. 

Stark verjüngte Kanäle zeigen günstigere Reibungsverhältnisse. 
Schwach verjüngte Kanäle sind zu vermeiden. Nimmt man die 
Stauung als Maß für die Verjüngung an, so kann man dies in der 
Form ausspiwhen, daß es unzweckmäßig ist, Turbinen mit 
schwacher Stauung zu bauen. Bei der sogenannten Grenz - 
turbine haben die Kanäle überall denselben Querschnitt; die 
Stauung ist null, und die iiesoh windigkeit hat überall den Höchst- 
wert «\,. Daraus nuii> sich eine große Reibung und ein schlechter 
^Virkungsgrad ergx^bon. und dies um so mehr, als bei der sack- 
f.Tmi^rxu Viotalt der Sohaufelu ein Ablösen des Wassers vom 



H,2 = 0,15^ 
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Rücken der Schaufel mit nachfolgender plötzlicher Erweiterung gar 
nicht zu vermeiden ist. 

Bei der staufreien Turbine, deren Querschnitte sich nach 
dem Austritte hin erweitem, löst sich der Strahl vollständig und 
bleibend vom Schaufelrücken ab; er liegt nur an einer Seite an, 
und darum ist die Reibung verhältnismäßig kleiner. Man sucht 
sie dadurch noch weiter zu vermindern, daß man durch Wahl eines 
sackförmigen Schaufelprofiles die relative Eintrittsgeschwindigkeit Wj^ 
möglichst klein hält. Mangels genauerer Erfahrung mag der Rei- 
bungsverlust geschätzt werden zu ungefähr: 

29 

Auch hier tritt bei der innerschlächtigen Turbine wegen der 
Beschleunigung der relativen Geschwindigkeit längs der Schaufel 
eine Steigerung des Reibungsverlustes ein. 

96. Austrittsverliist Das Wasser verläßt das Laufrad mit 
einer gewissen absoluten Geschwindigkeit c^, die sich nach Fig. 125 
als Resultante von u^ und w^ ergibt. Den y 
entsprechenden Energieverlust pflegt man ^^ 
als Gefällsverlust in die Rechnung zu 
setzen, indem man schreibt 

2^ " Fig. 125. 

Dabei würde also (p angeben, welchen Bruchteil des reinen 
Gefälles jener Verlust ausmacht. 

Fig. 125 läßt sofort erkennen, wie man durch Verkleinem des 
Austrittswinkels ß^ den Verlust beliebig vermindern kann. Die 
Rücksicht auf die Größe der Turbine, die mit abnehmender Ge- 
schwindigkeit c, einen immer größeren Austrittsquerschnitt brauchte, 
legt indessen gewisse Beschränkungen auf. 

Es ist zweckmäßig, von der Wahl von 97 auszugehen, da man 

hierbei gleich den Austrittsverlust im Energiebudget hat. Man setzt 

in der Regel 

(p = 0,04 bis 0,06 , 

d. h. man opfert von vornherein 4 bis 6 v. H. des Gefälles für den 
Austrittsverlust, geht aber, namentlich dort, wo große Umlaufzahlen 
verlangt werden, bis auf 10 v. H. übrigens kommt es hierbei noch 
darauf an, ob man durch ein konisches Saugrohr einen Teil der 
Austrittsenergie zurückgewinnen können oder nicht. 

97. Energieumsatz im Saugrohr. Damit die Energie, die in 
der Austrittsgeschwindigkeit c^ enthalten ist, im Saugrohr möglichst 
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roUständig in Spann angsenei^e verwandelt werde, muB vor allem 
der Cber^ng ans dem Laufrad ins Ssngrohr stetig nnd wirbeirrei 
vor sich gehen. Das ist denn ancb der Grand, warum man die 
Austritisgesch windigkeit normal zum Uiufang richtet. Femer soll 
der Aastrittsquerschnitt stetig in denjenigen des Saugrohres über- 
gehen. Diese Bedingung läßt sich nur bei der Francis-Turbine 
befriedigend, aber wegen der endlichen Dicke der Schaufeln selbst 
hier nicht genau ertüUen. Sodann muß sieb das Saogrohr nach 
dem Austritt bin langsam imd stetig emeiiem. Bezüglich der 
Größe der Verluste tind der Umsätze kann auf Abschnitt 40 ver- 
wiesen werden. 

Das Saugrohr wird etwa im Betonfundament der Turbine 
ausgespart, wie in Fig. 126 angedeutet ist. Das hat den Vorteil, 
daß man den Querschnitt aus 
der Kreisform ganz allmäh- 
lich in die Recht eck form 
aberfähren und zugleich das 
Saugrohr in die Richtung des 
Untemasserkanals abbiegen 
kann. Es läßt sich dadurch 
beim Austritt noch eine De- 
pression des Unterwassers er- 
zielen: das reine Gefälle 
wäre dann bis dorthin zu 
messen, wo der Unter«'asser- 
spiegel seine normale Hohe 
angenommen hat. 
Der Austritt aus dem Saugrohr muß frei sein: sollte der Druck 
dort infolge einer Stauung größer sein, als dem Stand des l'nter- 
wassera entspräche, so bedeutete dies einen entsprechenden GefSlIs- 
veriust. 

98. Die GrSße des wirksamen Gefälles H^ und des Austritts- 
I verlostes c.'-.'Zg, verglichen mit dem reinen Gefälle if_. kann zum 
Zwecke der Bestimmungen der Abmessungen ungefithr nach folgender 
Zusammenstellung angenommen werden: 

Langsam gehende Francis-Turbine mit 

Spiralgeh iiuse und langem konischen 

Saugrobr 

Xomiale Francis-Turbine, sonst wieolwn 
Schn<^l gehende Fniiiois- Turbine, sonst 

wie oben 
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H, 
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0.90 


0.04 bis 0,06 


0.92 


0.05 bis 0.06 



0.S5 bis 0.8Ö 0,06 bis 0, 10 
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Nonnale Francis-Turbine, ohne Spiral- 
gehäuse, mit kurzem Saugrohr . . 0,88 0,05 bis 0,06 

Jouval-Turbine 0,86 0,05 bis 0,06 

Staufreie Turbine nach Girard^) . . 0,90 bis 0,92 0,05 bis 0,06 

Löffelrad mit konischer Düse^) . . . 0,92 bis 0,95 — — 

Es ist ratsam, eher mit einem etwas zu kleinen wirksamen 
Gefälle zu rechnen; man erhält dann etwas zu große Querschnitte 
und ist um so sicherer, daß man die vorgeschriebene Wassermenge 
tatsächlich durchsetzen kann. Der Einfluß eines kleinen Fehlers 
im Gefälle auf die Geschwindigkeit ist belanglos. 



^) Hier ist das wirksame Gefälle auf den Austritt aus dem Leitapparat 
zu beziehen, vgl. Abschnitt 84. 



IV. Die besonderen Tnrbinenformen. 



A. Die Turbinen mit stanfreiem Durchfluß. 

11. Kapitel. 
Die Girard-Turbine. 

99. Geschwindigkeitsdia^ramm unter Berücksichtigang der 
Widerstände. Kennzeichnend fiii' die Girard-Turbine sind die Ver- 
breiterung des Laufrades am Austritt und die sackförmigen Schau- 
feln, beide bedingt durch den staufreien Durchfluß. Die Austritts- 
geschwindigkeit aus dem Leitapparat entspricht dem wirksamen 
Gefälle bis zum Austritt aus den Leitkanälen. Um das wirksame 
Gefälle zu bekommen, hat man somit vom reinen Gefälle zunächst 
das Freihängen und die Laufradhöhe und weiterhin noch die Wider- 
stände im Leitapparat in Abzug zu bringen. 

Für das Freihängen genügt eine Höhe von 10 bis 15 cm, wenn 
der Unterwasserspiegel sich nur wenig ändert. Wo er größeren 
Schwankungen unterworfen ist, muß man eben die Turbine höher 
hängen, oder wenn man diesen Gefällsverlust vermeiden will, sie 
mit einem Saugrohr ausstatten (vgl. Abschnitt 75). Die Radhöhe 
muß vorläufig schätzungsweise angenommen werden; sie beträgt 
wohl selten mehr als 30 cm. 

Bezeichnet Hj das reine Gefälle bis Unterkante Leitrad, so 

mag man setzen 

H„ = 0,9 H„' ; 

d. h. der Verlust im Leitapparat beträgt etwa 9 bis 10 v. H. des 
reinen Gefälles. Die absolute Austrittsgeschwindigkeit c^ sei etwa 
so angesetzt, daß die entsprechende Geschwindigkeitshöhe 5 v. H. 
des reinen Gefälles ausmacht, also 

,./ =0,05. 2(7 h;. 

Wählt man noch 



a^ = 20 bis 25 



;^0 
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so kann man nach Abschnitt 89, Fig. 112 oder 113 des Gesehwindig- 
keitsdiagramm antzeichnen. Die dort gemachte Annahme, daß der 
Einfloß des RadgefäUes und der Reibung im Lautrad sich aufheben, 
ist imgenaa, und es soll daher das Diagramm hier noch einmal, 
aber unter genauerer Berücksichtigung der tatsächlichen Verhält- 
nisse besprochen werden. Eine Vereinfachung soll immerhin in dem 
Sinne platzgreifen, daß der Einfluß der KadhOhe als verschtrindend 
klein angesehen wird.*) 

Zunächst bekommt man wegen der endlichen Dicke der Schau- 
feln einen Stoß beim Eintritt ins Lautrad. Nach Abschnitt 93 soll 
die relative Eintrittsgeschwindigkeit w,, in die Richtung der Zu- 
schärfung fallen, wie Fig. 127 zeigt. Ist A der Zuschärfungswinkel, 
so kann der Verlust, der durch die plötzliche Ablenkung entsteht, 
etwa durch den Ausdruck 
»o* sin* d 

dargestellt werden. Für J= 16° 
derselbe 

0,067 ^ 

2 s Fig. 127. 

oder wahiseheinllch noch etwas größer wegen der starken Zer- 
splittsrong, die das eintretende Wasser nach Fig. 128 erfährt, be- 
Bonders dort, wo der Lautradkanal aus dem offenen Teil des Leit- 





Fig. 128. 
rollständige Gleichung fUr den 



DurchfluQ durch das Iiaufrad 
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rades in den zugedeckten kommt oder umgekehrt. Rechnungs- 
mäßig lassen sich diese Verluste nicht verfolgen, so wenig als 
diejenigen, die das Wasser während seiner Bewegung längs der 
Laufradschaufeln erleidet. Versuche hierüber liegen keine vor, 
und es bleibt daher nichts anderes übrig, als eine Schätzung vor- 
zunehmen. Auf Grund der Kenntnis, die man aus Versuchen über 
den Wirkungsgrad gewonnen hat und mit Hilfe der etwas zuver- 
lässigeren Schätzung der übrigen Verluste kann man die Einbuße 
durch Reibung an den Laufradschaufeln auf etwa 8 v. H. des reinen 
Gefälles ansetzen. Demnach wäre also 



w. 



w, 



2 



29 



und da 



29 



0,08 fl,") 



= 0,9 H' , 



(109) 







ergibt sich etwa für die relative Austrittsgeschwindigkeit 

tr^* = Wi- — (0,3co)* (110) 

Fig. 129 zeigt die Konstruktion 
des Geschwind igkeitsdiagrammes füi* 
eine Axialturbine. Als gegeben ist 
anzusehen die Austrittsgeschwindig- 
keit Cq und als gewählt der Austritts- 
winkel a^ aus dem Leitrad, die ab- 
solute Austrittsgeschwindigkeit c^ aus 
dem Laufrad und der Zuschärfungs- 
winkel d. Versuchsweise ist die Um- 
fangsgeschwindigkeit tij anzunehmen; man muß auf diese Wahl 
zurückkommen, wenn das Austrittsdiagramm ungeschickt ausfällt. 

100. Fanstregeln. Man bekommt befriedigende Werte, wenn 
man von folgenden Annahmen ausgeht: 

r, = 0,95V2^fi;; 

1 



,^V^ 



Fig. 129. 



u 



2 ^0 



«^ = 20 bis 25 
/?., = 25 bis 30 







Der Winkel /^^ beim Schaufelansatz ergibt sich aus dem Ge- 
schwindigkeitsparallclogramm; er wird etwa 180® — 2«^,. Der Zu- 

schärfungswinkel sei ungefähr 

a=15<>. 



^) Wollte man die Eadhüho auch noch in die Eechnung einführen, so 
wäre hier der passende Ort dazu. 
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T^ 




Fig. 130. 



101. Verbreitemng des Laufrades beim Anstritt. Der längs der 
Laufradschaufcl dahinströmende Strahl breitet sich mehr und mehr 
aus, und der Kanal soll dies ungestört vor sich gehen lassen. Über 
das Gesetz der Ausbreitung liegen zurzeit noch keine Unter- 
suchungen vor; man ist somit auf die Erfahrung angewiesen. Nach 
dieser reicht es aus, wenn man den Austrittsquerschnitt des Kanals 
um ein Drittel größer nimmt, als den Eintrittsquerschnitt, also unter 
Verwendung der Bezeichnungen aus Fig. 130 

a36,^l,33a,6o (Hl) 

Für den Eintritt ICjiL^^ 

kommt augenscheinlich \a^^\\> 

die Breite h^ des Lauf- 
rades in Betracht; die 
obere Breite \ des Leit- 
rades wird erheblich grö- 
ßer gewählt, damit das 
Wasser um so freier ein- 
trete und zugleich der Luftzutritt erleichtert werde. Häufig gibt man 
den Radkränzen seitlich noch besondere Luftlöcher, wie in Fig. 130 
für den Außenkranz angegeben ist. Wiederum der Erleichterung des 
Luftzutrittes wegen ist es zweckmäßig, die Spaltbreite ziemlich weit 
einzustellen; eine Gefahr, Wasser zu verlieren, besteht hier nicht. 

Da sich der Austritt über eine sehr beträchtliche Breite erstreckt, 
sind die Bedingungen guten Austrittes für einen großen Teil des 
Wassers nur sehr mangelhaft erfüllt, und zwar um so schlechter, 
je weiter der Austritt vom mittleren Faden abliegt. Es ist darum 
anzunehmen, daß ein Teil der Verluste, die in Abschnitt 95 der 
Reibung längs der Schaufeln zugeschrieben wurden, tatsäclilich auf 
die unvermeidlichen Mängel des Austritts zurückzuführen ist. 

Damit die Ausbreitung des Strahles derjenigen des Rades folgen 
könne, darf die Radhöhe H^ im Verhältnis zur Breite nicht zu 
gering sein; es genügt etwa, zu nehmen 

ir^= 1,3 bis l,4 6o (112) 

102. Die Beröehnnng einer neuen, vollschlächtigen axialen 
Girard-Turbine nimmt ihren Ausgangspunkt am besten beim Leit- 
rad. Es bedeute Hj das reine Gefälle bis zur Unterkante des 
Leitrades, wie es sich ergibt, wenn man vom ganzen reinen Ge- 
fälle die schätzungsweise angenommenen Werte für das Freihängen 
und die Radhöhe abzieht. Die Ausflußgeschwindigkeit aus dem 
Leitrade kann angenommen werden. 

c^ = 0,95 V2 g if/ = VllTilQ . . . . (113) 



126 



Die besonderen Torbinenfonnen. 



Für den Aasfloßquerschnitt der sämtlichen Leitkanftle, deren 
Anzahl gleich z^ sein mag, erhält man unter Zuschlag von lOv. H. 
als Sicherheit 



'?o/'o = 14 — , 



(114) 



wobei Q die ganze Durchflußnienge und fo=^<^oK ^^^ Querschnitt 
eines Kanales bedeutet. 



1 


' 


yr 


vi— ^ ^ 


N 


r 



^4-^ 




Fig. 131 



Unter Benutzung der Bezeichnungen aus Fig. 131 ist 

^0 /"o = .il> ("») 6o (115) 

Daraus läßt sich für den mittleren Raddurchmesser der Aus- 
druck gewinnen 

(116) 




Setzt man darin vorläufig etwa ein: 

— = 8 bis 10 

-0 = 3,7 für Gußschaufeln 
= 3,3 für Blechschaufeln 



. . . . (117) 



so gelangt man damit zu vorläufigen Werten von D und b^. 

Für die endgültige Bestimmung entwirft man nach Ab- 
schnitt 99 mit 

«0 = 20 bis 25® (118) 



s>o 



und 



d=l 



(119) 

(120) 



das Geschwindigkeitsdiagramm, das die Werte von m^, jS^ und ß^ 
liefert. Wählt mau den Durchmesser D an Hand der vorläufigen 
Rechnung, so erhält man die Umlaufzahl 



n 



_ 19.1 M^ 



(121) 



wobei man bei Bedarf n und D gegeneinander abstimmen kann. 
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Die Anzahl der Schaufeln im Leitrad sei etwa 

^o = 2,8bis 3,2Vi> \ /122) 

oder Zq = 20 bis 24 -p y,, D\ ' ' ' 

Darin ist D in Zentimetern zn messen. 

Die Schaufeldicke am Austritt sei etwa 

^0 = 0,22 V6^ für Guß 1 

s^ = oaS.V^o für Blech j 

wobei die Radbreite h^ nach der vorläufigen Berechnung in Zenti- 
metern einzusetzen ist. 

Aus D und z^ ergibt sich die Schaufelteilung f^; damit bekommt 
man die lichte Kanalweite 

«o=^osmao — V^) (124) 

Sodann findet man die lichte Radbreite h^ aus der Beziehung 

Zo/o=ll- =^o«o^o (125) 

Die Höhe des Leitrades sei etwa 

ff^o = 3,5bis4ao (126) 

Damit sind alle Abmessungen des Leitrades bestimmt. Für 
das Laufrad nehme man die Schaufelzahl etwa 

;?j = l,3 bis 1,4^^^, (127) 

woraus sich die Teilung t^ ergibt. 

Mit t^ und dem durch das Geschwindigkeitsdiagramm bestimm- 
ten Winkel ß^ findet man die lichte Kanalweite beim Eintritt 

a^ = f^ sin /?i (128) 

und ähnlich auch die Kanalweite beim Austritt 

a^ = «, sin /?2 — *2 , (129) 

wobei /, = *! und (für Guß) 

Ä2 = 0,5cm+3V^o» (130) 

während ß^ dem Geschwindigkeitsdiagramm zu entnehmen ist. 

Die Radbreite h^ am Austritt ergibt sich aus Gl. 111, Ab- 
schnitt 101. 

Endlich sei noch die Radhöhe angenommen: 

if^= 1^3 bis 1,4&^ ^i:^V 

*) Sztst man so wie so am ReiiJbrott, so wini iimn ^rrft-.-. .i--' "i^'^'" "^ 
mnn^en am bequemsten graphisch vornehmen. 
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Sollte sich ergeben, daß der Unterschied dieser Abmessung 
gegenüber demjenigen Werte, der zur schätzungsweisen Bestimmung 
des reinen Gefälles benutzt wurde, einen beträchtlichen Bruchteil 
des Gefälles ausmacht, so daß der Wert von c^ davon stark berührt 
wird, 80 bliebe nichts anderes übrig, als nochmals auf den Anfang 
zurückzukommen. Das wird indessen nur selten nötig sein. 

103. Schaufelung. Die führende Schaufelfläche wird gewöhn- 
lich als Regelfläche gebildet, deren Erzeugende die Achse recht- 
winklig schneiden; sie wird daher durch die Abwicklung des zylin- 
drischen Mittelschnittes bestimmt. 

Die Leitradschaufeln können nach Fig. 132 unter Benutzung 
der Größen (q, a^, 5q und K^^ leicht aufgezeichnet werden. Der 

Betrag, um den sich 
die Schaufeln über- 
decken, sei etwa 0,3 
bis 0,35 der Über- 
deckung f, die sieh 
ergäbe, wenn man 
die Schaufeln grad- 
linig rückwärts ver- 
längerte. Der Paral- 
lelismus der Schau- 
felausläufe ist genau 
bis zum Punkte jB, 
der der Kante A der 
nächsten Schaufel 

gegenübersteht, fort- 
zuführen (vgl. Abschnitt 38 und 68). Gußeiserne Schaufeln werden 
zweckmäßig in der Mitte verdickt; die Vorderseite geht dann erst 
am untern Hand in den Winkel a^ über. 

Für die Schaufeln dos Laufrads, längs deren sich das Wasser 
mit wenig veränderlicher Geschwindigkeit bewegt, erscheint eine 
gleichmäßige Krümmung, wie sie der Kreisbogen nach Fig. 132 
gibt, am angemessensten.*) Der Krümumngshalbmesser wird (am 




Fig. 132. 



*) Das kreisfürmige Profil ergibt unter der Voraussetzung konstanter Ge- 
schwiiidif;keit längs derselben augenscheinlich eine gleichförmige Verteilung 
des Normaldruckes über die ganze LiLnge (vgl. Fig. 133(: Es ist bei konstantem 

Krümmungshalbmesser 




-, — -- const. ; 
ii9 



aber auch 






=^ const. 



dJf^ 



Ki-. \XV 



Es vorteilt sich somit die Umfaugskraft gleichmäi^ig 
über die KadhOhe. 
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Fig. 134. 



besten durch Probieren) derart bestimmt, daß oben Platz für einen 
kürzeren und unten für einen längeren gradlinigen Ansatz bleibt. 
Der Übergang vom Kreis in den untern Ansatz mag wohl durch 
eine etwas flachere Krümmung vermittelt werden. 

104. Absolute Bahn. Unter der Voraussetzung, daß sich das 
Wasser längs der Schaufel mit unveränderlicher Geschwindigkeit 
bewege, läßt sich die absolute Bahn eines Wasserteilchens nach 
Fig. 134 bestimmen. Man nehme zwei 
genügend kleine Strecken e und f an, 
die sich verhalten wie u^ zu w^. Trägt 
man die Strecke f auf dem Schaufel- 
profil und jeweilen vom x ten Punkt die 
Länge xe in der Richtung des Umfanges 
auf, so erhält man einzelne Punkte der 
absoluten Bahn. Die aufeinander fol- 
genden Punkte werden vom Wasser- 
teilchen jeweilen nach gleichen Zeiträu- 
men erreicht; sie geben daher ein deut- 
liches Bild davon, wie dem Wasser seine Geschwindigkeit allmählich 
entzogen wird. 

Ist die Geschwindigkeit längs der Schaufel veränderlich, wie 
das tatsächlich stets der Fall ist, so wird die Bestimmung etwas 
umständlicher. Die Schwierigkeit liegt darin, die Punktreihe auf 
dem Schaufelprofil zu finden, die gleichen Zeiträumen entspricht. 
Hat man über das Gesetz, nach dem die Geschwindigkeit tc^ in w^ 
übergeht, eine (mehr oder weniger willkürliche) Annahme gemacht, 
80 ist diese Aufgabe lösbar und damit die absolute Bahn ohne 
weitere Schwierigkeiten zu finden. Da die Sache wenig Bedeutung 
hat, soll sie nicht weiter verfolgt werden. 

105. Unterschied zwischen Ein- und Anstrittshalbmesser. Man 
pflegt häufig den Radquer- 
schnitt nach Fig. 135 un- 
symmetrisch zu gestalten. 
Darf man voraussetzen, 
daß der mittlere Wasser- 
faden bei dem Durchfluß 
durch das Laufrad seine 
Eintrittsebene beibehalten, 
und stellt AB die absolute 
Bahn vor, so liegt der 
Austrittspunkt B um die 
Strecke e weiter von der 

Bteher, WasBertorbinen. 
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Achse ab als der Eintrittspunkt A, und um ebensoviel muß der 
ganze Austrittsquerschnitt nach außen verschoben werden. Die 
Voraussetzung trifft aber nur zu, wenn die Schaufelfläche zu den 
Resultanten der Beschleunigungen, die auf das Wasser einwirken, 
rechtwinklig steht. Das ist aber bei der üblichen Schaufelfonn 
offenbar nicht der Fall; vielmehr muß hierbei das Wasser noch 
stärker nach außen abgelenkt werden. Es ist schon versucht 
worden, die Schaufel fläche derart zu bilden, daß sie jene Be- 
dingung erfüllt, oder daß sie den mittleren Wasserfaden auf einer 
Zylinderfläche erhält; doch hat sich der Wirkungsgrad hierbei 
nicht merklich verbessert, und ebensowenig haben sich Schaufeln 
bewährt, denen man konkave Horizontalprofile gab, um der über- 
mäßigen Ausbreitung dos Wasserstrahles entgegenzuarbeiten. 

106. Bei der Berechnung einer voll- und innersohlächtigen 
Girard-Turbine nach Fig. 136 muß das Aufzeichnen des Geschwindig- 

•keitsdiagramms verschoben werden, bis 
die Raddurchmesser wenigstens vorläufig 
bestimmt oder angenommen sind. Die 
Eintrittsgeschwindigkeit sei etwa 

^.^ = 0,10 bis 0,20- 2^ HV 

Daraus ergibt sich der Eintrittsdurch- 
messcr D^, und man kann nun den Durch- 
messer Dq ohne Gefahr eines großen Miß- 
griffes schätzungsweise annehmen. In 
enger Anlehnung an Abschnitt 102 kann 
man nunmehr folgendermaßen vorgehen. 
Mit der Wassermenge Q und der Ausfluß- 
geschwindigkeit Cq berechnet man den Aus- 
flußquerschnitt -?o/o» ^^^ weiterhin vor- 
läufig die axiale Radbreite \ aus der 
Beziehung 




Fig. 136. 



2jo = '^^oh\j)' 



Sodann wählt man die Zahl der Schaufeln z^ und die Schaufel- 
dicke Sq, Damit findet sich die lichte Kanalweite a^. Es soll die 
radiale Breite des Leitrades etwa 3,5 bis 4 «^ werden; widrigenfalls 
wäre die Annahme für den Durchmesser Dq oder auch die Schaufel- 
zahl zu ändern. Ist diese Abmessung festgelegt, so kann man zur 
genauen Berechnung der axialen Radweite Iq schreiten. Nimmt man 
die radiale Breite des Laufrads zu 1,3 bis 1,4 6q, so ist damit der 
Außendurchmesser D., gegeben. 



-Q- 
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Man kann nunmehr zum Aufzeichnen des Geschwindigkeits- 
diagramms Fig. 137 übergehen. 

Als Grundlage hierzu dient die tht 
Durchflußgleichung 87, Abschnitt 62, 
in der p^^ =1?2 zu setzen und der 
noch ein Glied beizufügen ist für die 
Reibungsverluste des Wassers längs 
der Schaufel. Setzen wir dafür in 
Ermangelung besseren Wissens wie in 
Abschnitt 99 

jr (0,3 c,y 

so bekommt man 

V = < - (0,3 c^y + Ms' — %'» 

und diese Gleichung läßt 
sich nach Fig. 137 mit 
rechtwinkligen Dreiecken ^ 7 

lösen. Man wird dabei ^ p. j^^ 

iij versuchsweise anneh- 
men. Ob die Wahl zweckmäßig war, ergibt sich daraus, das w^ 
mit der anzunehmenden absoluten Austrittsgeschwindigkeit Co ein 
brauchbares Austrittsdiagramm ergeben muß. 

107. Zur teilschläehtigen Girard-Turbine greift man, wenn die 
vollschlächtige Turbine zu klein ausfiele oder eine zu große Umlauf- 
zahl bekäme, d. i. bei größeren Gefällen mit kleinen Wassermengen. 

Soll der Wassereintritt auf der Hälfte oder auf dem dritten 
Teil usw. des ganzen Umfanges vor sich gehen, so kann die Be- 
rechnung wie für eine vollschlächtige Turbine durchgeführt werden, 
indem man die doppelte, dreifache Wassermenge usw. einsetzt. 
Damit die Turbine symmetrisch belastet werde, teilt man den Ein- 
trittsbogen in zwei gleiche Teile, die man einander diametral gegen- 
über anordnet. 

Etwas anders würde man die Aufgabe an die Hand nehmen, 
wenn der Eintrittsbogen gegenüber dem ganzen Umfange klein 
ausfällt. Hier wird man lieber die Anzahl der Leitkanäle annehmen, 
wobei Rücksichten auf die Abstufung der Wassennengo beim Kegu- 
lieren und auf die Größe der Kanäle leitend sein wonien; dabei 
darf weder die eine noch die andere Größe zu klein ausfallen. Ist 
der Querschnitt /J, eines Leitkanals festgesetzt, so bestimme man 
die Abmessungen derselben derart, daß etwa 

a = V&, (132) 

9* 
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wohri a dir lichto. Weite und b die Breite eines Kanales in cm be- 
diMitot. Wird /;, in qcni gemessen, so wäre also 

K = ^^fo' (133) 

Wllhlt nniii nach früheren Vorschriften den Eintrittswinkel «q 
\in<l dir SrhnufHdirke Sq, so ergibt sieh daraus mit a^ die Teilung /^. 
Ulojrnig«' drs liuufrades sei etwa 

/j = 0,7 bis 0.8 fo (134) 

Aus dem Geschwindigkeits- 
diagramm ergibt sich die Umfangs- 
geschwindigkeit u^, und indem 
man den Eintrittsdurchmesser nach 
der einzuhaltenden Umlaufzahl 
oder nach Rücksichten auf den 
Platzbedarf bemißt, wären die wich- 
tigsten Abmessungen ermittelt. Das 
Ki*r. I8S. Weitere wird sich auf bekannten 

Wegen finden lassen. 
IMo toilsohlHohtige (»irard-Turbino wird am gewöhnlichsten nach 
dor Anonluung von Sehwnmmkrug (Fig. 97) innerschlächtig mit 
liojrxuidor WoUo gebaut. Pie frühore viel gebrauchte Form nach 
Ktg. li^S uut uxialom IhnvtifluÜ und stehender Welle kommt wohl 
nicht tuohr rur Aus^führung. 

tos, IVr Wirkuii|r«icrad einer CWninl-Turbine wird, ob sie voll- 
odor toiWohlÄohtig sol» uioht viel mehr als 75 v. H. sein. Wenn 
mün dio /.u(htÜttuMig\' duivh Sohlioüon einzelner Leitkanäle (Zellen- 
n^iruU^Tuns:^ vtruündert» sv» gehl der Wirkungsgrad nicht wesentlich 
«junlok Immorhiu ist hierbei v vorausgesetzt, daß die Kanäle der 
KoiUo xMwh ijosohlosseu ^^oiMon, damit die Zahl der Übergänge vom 
K'Ftvuou pun\ g\^sohlosvouou Teil dos Leitrades und umgekehrt nicht 
^^^nitvüort ^\ei>io OV^- Fic. l^JS.^ 

low, l^rt«niiturl»iHon. Lui dou r»o(cdlsverIi;>: zu vermeiden, der 
boi ^tarW 'ioln\fu\koiuUMU rv.;or\^:issors^^:Oi^^l ir.f IgtMles großen Frei- 
bAUiivuH out^tolu. vux'hto uuv, \iio Turbir.e >; c:::r*.;riohien. daß sie 
ob^to Sv^Uci\l\'u r'OU\>v';*,\i; ',;r,;oV.ov. k.-iv.v,. l\i Vo: er/.gviauohtem Lauf- 
I"HkI viio \ u(; ko'.v,x*v. 'v;;v;:; V..-^:. '.,i;;(v v. vl.o Ka::;/.* volL und es war 
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für alle Punkte des Durchflusses denselben Wert ergab. Knop 
Süchte dasselbe Ziel durch eine Einschnürung des Kranzprofiles 
nach Fig. 140 zu erreichen. 

Diese Formen bil- 
den gewis&crmaQen die 
Grenze zni sehen den 
staufreien und den Stau- 
turbinen, Mit den ersten 
haben sie das gemein, 
daß das Wasser in den 
Laufradkanälen nicht 
unter Dnick steht, mit den zweiten teilen sie die Eigentümlichkeit, 
daß die Kanäle ganz mit Wasser gefüllt sind. Sie haben darum den 
Namen Grenzturbinen bekommen. Sie können als Stauturbinen 
aufgefaßt werden, bei denen die 
Stauung gerade verschwindet. 

Bei näherer Prüfung er- 
kennt man bald, daß die Lö- 
sung der Aufgabe unvollkom- 
men ist. Trotz der Konstanz 
des Querschnittes läßt sich bei 
Kanälen von so starker Krüm- 
mung das Auftreten von Ab- 
lösungen nicht vermeiden; Wirbel bildungen und Stoßveriuste sind 
die Folgen. Die Durchflußgeschwindigkeit ist dieselbe wie bei einer 
Btanfreien Turbine; da aber der benetzte Umfang des Kanalquer- 
Bchnittes bei der Grenzturbine viel größer ist, maß die Keibnng 
größer ausfallen. Der Wirkungsgrad wird also zu wünschen übrig 
lassen. Da man überdies andere Mittel zur Verfügung hat, am sieh 
unabhängig von den Schwankungen des Untemassers zu machen, 
besitzt die Grenzturbine keine Berechtigung mehr. 




Fig. UO. 



12. Kapitel. 

Das Tangentialrad. 

110. Taagentialrad mit enggestellten Schautela. Da» we^sent- 
liche Merkmal des Tangentialrad es ist darin zu erblickt'U. daß das 
Wasser. in Gestalt eines einzigen oder einiger wenigen freien Strah- 
len fast tangential auf den äußeren HadumFang aufi^i-hliigi. K^ «t- 
gibt sich daraus von selbst, daß <Iic Turbine in der freien Luft 
arbeiten und das Wasser staufrei durch das Hail fließen muß, und 
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im ferneren, daß das Tangentialrad sich für kleine Wassermengen 
und große Gefälle eignet. 

Das Zuppingersche Tangen tialrad , wovon Fig. 141 einen 
Grundriß gibt, hatte eine stehende Welle und einen oder zwei ein- 
ander gegenüberstehende Einlaufe mit je einem bis drei Leitkanälen 
von gestreckter Ciestalt. Die heutigen Formen haben ausnahms- 
los eine liegende Welle und in jedem Einlauf nur einen Kanal. 
Gewöhnlich ist nur ein Einlauf vorhanden, ausnahmsweise aber 
auch zwei oder mehrere. 





Fig. 141. 



Fig. 142. 



Bei der Sehaufelung des Laufrades kann man ähnlich wie bei 
allen übrigen Turbinen formen darauf ausgehen, die eintretenden 
Wasserteilchen alle in annähernd derselben Weise zu führen, also den 
Zusammenhang der zuströmenden Wasserfäden auch während des 
Durchflusses durch das Laufrad aufrecht zu erhalten. Man erreicht 
dies durch viele und enggestellte Schaufeln. Beim Durchfluß nach 
innen zu nimmt die relative Geschwindigkeit des Wassers ab; die 
Kanäle müssen sich daher erweiteni. Diesem Bedürfnis sowie der 
natürlichen Ausbreitung des Wasserstrahles trägt man durch eine 
starke Verbreiterung des Rades am inneren Umfange Rechnung, 
wie in Fig. 142 gezeigt.^) Damit das Wasser bei liegender Achse 
nicht dem Austritte gegenüber wieder ins Rad falle, hat man W^asser- 
fänger zur seitlichen Ablenkung anzubringen. 



^) Turbinen des Elektrizitätswerkes Luzern- Engelberg, erbaut von Bell 
& Co. (siehe Kilchmaun, Schweiz. Bauzeitung 1906, Bd. 48, S. 54) mit einem 
Gefälle von 300 m und einer Leistung von 2500 P.S. 
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Der in Fig. 142 vorliandene Mittelgrat hat mit der seitlichen 
Ablenkung nichts oder doch nur wenig zu ecliaffen; er soll ledig- 
lich die Schaufeln untereinander ver- 
binden und den Anschluß des Rad- 
kranzes an den RadkOrper vermitteln. 
Das Rad Fig. 143 zeigt ähnliche Ver- 
htUtnisse, nur daß hier die seitliclien 
Radkränze fehlen. Die Schaufcinachen 
sind etwas eniporgezogen , und es ist 
dadurch eine Fonn entstanden, die 
mit den Schaufeln des in den folgen- 
deu Abschnitten zu besprechenden 
LöKelrades eine rein äußerliche Ähn- 
lichkeit hat, während sie eich in Be- 
ziehnug auf diu Führung des Wassers 
niclit von der Schaufelung in Fig. 142 
unterscheidet. 

Das Löffelrad. Durch die zahlreichen, enggestellten Schau- 
kln wird das Wasser stark zerplittert, besondei-s in dem Augenblick, 
wo sie aus dem Strahl austreten, Daninter muß der Wirkungsgrad 
leiden. Sucht man diesem Umstände dadurch entgegenzuarbeiten, 
daß mau die Schaufeln weit auseinanderrückt und jede einzelne 
länger dem Strahl aussetzt, so bedarf es einer besonderen Schaufel- 
torm, die den Strahl möglichst stoßfrei empfängt. Dieser Bedingung 
entspricht die in Fig. 144 angedeutete Schau felform , deren Haupt- 
merkmal ein in der Kadebcne liegender, scharf 
ausgebildeter Mittelgrat ist. Indem sich die 
Schaufel unter dem Strahl wegdreht, wird sie 
von diesem unter stets wechselnder Richtung 
getroffen; der Grat aber fängt das Wasser in 
jeder Lage stoßfrei auf, teilt den Strahl mitten 
durch und lenkt Jede Hälfte nach der Seite ab 
(vgl. Abschnitt 48, Fig. 65). Wenn aber die 
Richtung, unter der das Wasser auf die Schau- 
fel schlägt, sich stetig fiudert, so wird auch 

die Bewegung längs der Schaufel in jedem Augenblick wieder eine 
andere sein. Der Durchfluß zeigt keinen Beharmngszustand mehr; 
von den einzelnen Teilchen eines eintretenden Wasserfadens be- 
schreibt jedes wieder eine andere Bahn. Der Ort des Austrittes 
ist einem fortwährenden Wechsel unterworfen, und darum muß die 
Schaufel so gestaltet sein, daß sie das Wasser an allen Punkten 

K)B Randes in der Hicblung entgegengesetzt zur Umfangsgesch win- 
kelt entlassen kann. Das fahrt ohne weiteres zu jenen Rädern mit 



—3) 



Fig. 1«. 
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linier dem ^H 
ragte Mittel- " 



^-^^ 



freistehenden, rundlich lötrellörniigen Schaufeln, 

Namen Löffelräder bekannt sind. Der stark ausgeprilg:te 

grat und damit zusammen hängend die beidseitige Ablenkung des 

Wassers gehören wesentlich zur Sache, da ohne dies ein stoßfreies 

Aurrangen des Strahles nicht möglich wäre. Der beidseitige Wasser- 

austritt führt notwendig zur wagrechten Lage der Welle.') 

112. Scbanfelteilnng. Die Schaufeln sollen so weit als mög- 
lich auseinander stehen; indessen darf man damit nicht über einen 
gewissen Punkt hinausgehen; sonst schlüpft ein Teil des Wassers 
unbenutzt dazwischen hindurch. Die Bedingungen, unter denen 
sich dies vermeiden läßt, können aus Fig. 145 abgeleitet werden. 
Es sei EA die Bahn des fadenfdnuig gedachten Strahles, der mit 
der Gescb windigheit t,, und unter dem Winkel o in das Kad ein- 
Iritt, S, und S^ seien zwei aufeinander folgende Schaufeln. In 
dem Augenblicke, wo die 
Außenkante der Schaufel S, ia 
^--'^2^'"^ ^r&s^--~ / / ^^^ Strahl eintritt, wird der 

\m.T^^ .,'5"4^^. ^-y / Faden abgeschnitten, and es 

kann kein weiteres Wasser 
hinter die Schaufel gelangen; 
das abgesclmitleue Stück aber 
üetzt seine Bewegung ungestört 
fort. Das hintere Ende des- 
selben würde, wenn nichts da- 
zwischen träte, in der Zeit l : c^ nach Ä gelangen und sich danoit 
dem Bereich des Rades entziehen. Soll dies nicht geschehen, so ist 
dafür zu sorgen, daß das Ende noch vorher von der vorausgehen- i 
den Schaufel S^ abgefangen werde. Es darf zu diesem Zwecke 
diese Schaufel nicht eher in A ankommen als das sich selbst über- 
lassene Fadeneude. Die Zeit, die die Schaufel S, braucht, um in .A I 
einzutreffen, ist offenbar d -. ca, und so ergibt sich folgender Ausdruck 
fili' die Bedingung: 



4 




Fig. 145 



7>^ 



oder <) > ' 



Nacii Fig. 146 ist 
und da r.o 



/= 2r, sin«, 
nimmt die Bedingung die Form an: 
j^2^.,.ln,. 



(135) 



(136) 



'J Der Vorf aaaer , „Die Schaufelung des Loffelrados", Scbweie. BanMitnug, 
1905, Bd. 45, S. 207; ferner: L. Hartwagner, „Theoretische Uiit«rHtiohiing«a | 
am Peltonrada", Zeitschr. f. d. gesamte Turbinenwesen 1905, S. 98. 
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Somit erhält man für den Teilungswinkel 

n ^ ^ 2 M, sin a , « x 

i?<2a ^ (137) 

Die Größe des Eintrittswinkels a läßt sich durch die Pfeilhöhe m 
des Bogens EA ausdrücken: 

cosa= ^ (138) 

Für die Schaufelzahl z bekommt man 

2n 

O-^ (139) 

Dabei mag man zur Sicherheit etwa 10 bis 20 v. H. zuschlagen. 

Bei Strahlen von endlichem Querschnitt ist der äußerste 
Wasserfaden für die Anzahl der Schaufeln bestimmend. 

113. Richtung des Aufschlages. Die Frage nach der Richtung, 
unter der die Schaufel vom Wasserstrahl getroffen wird, läßt sich 
leicht beantworten, wenn man die relative Bahn kennt, die ein 
Wasserteilchen auf der Radebene beschreibt. Dieselbe läßt sich 
nach Kotzur^) am bequemsten auf folgendem Wege konstruieren. 
Ein Punkt des Wasserfadens 

EA (Fig. 146) lege in einer --^^;- 

gewissen Zeit t die Strecke s |VC\ 

zurück und gelange so nach \fr^\ / 

den Zeiten t, 2 t, 3 t in die \. j \ ^\jÖ^^j 

Stellungen J, IT, III In cp X , /^"^^^^^ | J^^ y^^ ^ -f 

denselben Zeiträumen habe ^^^^T^^^I^^^^^LX^^^ 

sich das Rad um die Winkel / i ,iy-" /* 

9, 2(pf S(p gedreht. Es i /'^^ 

bestehe also die Beziehung V i -M-"^^ 

1. = -.. Fig. 146. 

s Co 

Die Punkte 1, 2, 3 . . . . der relativen Bahn des Punktes 
sind diejenigen Punkte der Radebene, die nach den Zeiten t, 
2t, 3t ... . mit in J, 11^ III . . . . zusammentreffen. Um sie zu 
bekommen, hat man somit nur die Punkte J, II, III . . . . um die 
Winkel 9?, 29?, 399 ... . zurückzudrehen. Die relative Bahn ist 
eine verlängerte Evolvente, die zum Grundkreis denjenigen Rad- 
kreis hat, dessen Umfangsgeschwindigkeit gleich Cq ist. Den Punkt 
wählt man am besten auf der Mittellinie; diese ist eine Symmetrie- 



^) Zeitschr. f. d. gesamte Turbinen wesen 1906, S. 54. 



140 ^^ besonderen Torbinenformen. 

Wird dagegen die Öffnung nach Fig. 150 mittels zweier seit- 
liehen Zungen geregelt, oder hat die Mündung eine kreisförmige 

Gestalt, so liegt kein Bedenken dagegen vor, 
' ■'^.■^.^j^...y.,.yy.yy d^'^ Stfahl deF Höhc nach zu spalten. Man läßt 

ihn frei gegen den Grat treffen, den man nach 



V 



■^ 



^^^^^^^ Fig. 154 stark über die Schaufelfläche vor- 
-^fÜ^^^p^^^^Äfc springen läßt. Der Strahl wird tiefer ins Rad 
Fig. 150. hinein geriehtet, und die Schaufelteilung kann 

größer genommen werden. Das Wasser wird 
vorzugsweise nach der Richtung der Achse beidseitig abgelenkt und 
weniger .stark zersplittert. 

116. Löffel mit zurück tretendem Mittelgrat Eis können hier- 
für etwa die folgenden Konstruktionsregeln aufgestellt werden. 
Die Ausflußgeschwindigkeit aus dem Leitapparat ist etwa 

Co = 0,95V2^Ä/ = Vi7,~7\H„' . . . (140) 

wobei H^ das reine Gefälle bis auf die Mündung bedeutet. Der 
Querschnitt der letzteren ist 

F=^ (141) 

mit der gutscheinenden Aufrundung. 

Nimmt man zwischen den beiden Abmessungen der Mündung 
das Verhältnis an 

" =0,7 (142) 



so erhält man 



« = ^•«^^^"1 (143^ 



fc = i,2 ^fF . 

Für die Geschwindigkeit u^ am äußeren Umfange kann nach 
der Erfahrung etwa genommen werden 

«/i = 0,5ro (144) 

Der äußere Radlialbmesser sei 



-3,96 J ^"*' 



h»ir/ii» flndf!t sich die Umdrehungszahl 

9,55 Mj 



)\ 



^1 



(146) 



Zuiii 'Aii"ki itit'i't'Wn'. zu vermindern, kann man den Halb- 
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Die Tiefe w, um die der Strahl ins Rad eintritt (vgl. Fig. 151), 

sei ungefähr 

m = 0,6a = 0,5VjP (147) 

Die Anzahl der Schaufeln ist nach Abschnitt 112 zu ermitteln. 
Man findet zunächst den Eintrittswinkel a aus der Zeichnung oder 
durch Rechnung: 



m 



cos a = — 



und bekommt den Teilungswinkel 

*<2a — sin«, (148) 

der sich übrigens auch mit dem Zirkel aus der Figur abgreifen 
läßt. Damit ist auch die Schaufelzahl gegeben. 



r^i^< 





«<»•*'• 




Fig. 151. 



!,4 6l 



(149) 



Die Ausdehnung der Schaufeln darf nicht zu gering sein, da 
sonst das Wasser zu schroff abgelenkt wird; sie soll aber auch 
nicht zu weitläufig sein; andernfalls breitete sich das Wasser zu 
stark aus und erführe einen übermäßigen Reibungswiderstand. An 
Hand der Erfahrung lassen sich etwa die Vorschriften aufstellen 

B=3,6 bis 4,lV^=3 bis 3, 
r=0,7 bis 0,1b B 

Den Ansatzwinkel ß^^ der Schaufel bestimme man derart, daß 
der äußerste Wasserfaden stoßfrei eintritt. Hierbei wird der Schaufel- 
rücken beim Eintritt in den Strahl vom Wasser gestreift. Wollte 
man diesen Umst&nd vermeiden, so müßte man die Schaufeln etwas 
steiler setzen; dann schlüge aber der Strahl weiterhin um so stumpfer 
auf, und es ginge darüber mehr verloren, als auf der andern Seite 
gewonnen würde. 

Den Austrittswinkel wähle man etwa 

^2 = 8 bis 10^ (150) 

Er darf so klein angenommen werden, weil sich das Wasser 
stark ausbreitet, so daß die Schichtdicke gering ist. 
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IM «i'jr l)nn:hfluü v orzu^ wfriwf von der Aiißeiikaiite nach innen 
f«fiififjrifl<?t, \»**inuux mau >><-Jiii Entwerfen der Scliaufel am besten 
Ulli tU'Ut Li^tiiCt'Upr*'Ul. Man ^ibt demselben zweckmäßig die Gestalt 
(*ln('ii Kr(fi»»^o(^<rrjK. Nimmt man sodann nc*ch das Prc»£il des Mittel- 
griiti'N flcrurt an, daß dieK^r allmäblich aus der Schanfelfläcbe an- 
Mi'1^1 und lnn«'U no<rh genügenden Spielraum für den Strahl übrig- 
lltüf, HC) lifit man auf^n-ichende Anhaltspunkte, um das Quer^irofil 
nlM»r i\\o. irröUtff Hreite aufzeichnen zu können: der Rest ist durch 
lnf(M*|K)liifi(in zu beKtimmen. 



*»- 






% 



ZOSchaufe/n 




^ 






Kl«. l.VJ. 



w 



Kill i|ri:i hl V\^. \U1 dar^ohtollte Kad mit dem Halbmesser 
>, lOa i't|{c'lM*h hfcli iinifT der V«^raussctzung, daß »1=0.60 und 
0,ftr, dlf fi»)tz<'iidc*tt \V«»rt4^ 

// 20" 

^ 17,8 20 Schaufeln 

Vwv ijtj itnppolf X) ^rtißpM K;i(l mit >-j==20fl bekäme man 

:>:>.:> 2S Schaufeln 
«mIii ^^^l.n m.'iti .'nif >i..urn irn Kintrüt für den mittleren Wass^r- 

fjKlf'll l'fi lilii I 
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117. Löffel mit vorspriiijicf^iideiii («mt« bi \\t^r \\^\nn^vn\\^\\\\ 
rund oder (aiinähemd) quadratisch» so rloht«M tnau Ihu llofor iu* 
Rad hinein und laßt ihn fn^i auf don («rat iroffoiu dlo»*^r wli^l 
stark vorspringend ausgebildet. 

Es soll zunächst die rmfangsgosch wlndi^fkolt »»nuilloh 
werden. Nach Fig. 144, Abschnitt 111. ist di«^ rdaiivti Klnirlll* 
geschwindigkeit 

Dabei soll die Umfangsgeschwindigkeit u auf i\o\\ IClutrltt« 
halbmesser t% d. h. auf denjenigen IlalbnicrtHor liexogeii wc^'d^ii, 
der den mittleren Wasserfaden berührt. Man darf annt«lniion, dal) 
der Austritt durchschnittlich auf deniMciben llalbiimNNnr r ni'folgni 
dann würde eine Differenz ic^ — w,^ nur auf der Ui*ihung lliiig«* dm* 
Schaufel beruhen. Schlägt man den HeibungMveriuMt auf H v, II, 
des wirksamen Gefälles an, ho wänt rund 

Als Aastrittsbedingung sei angencmnnen 

Aus diesen drei Gleichungen ergibt hU*M Utr dl<^ i'mttiutt*^' 
geschwindigkeit im EintrittHhalbmeHM<;r 

ur 0,46 r^ ,,,,,. (ifpt) 

Ffir die Aosflaßge^hwindigkeit hui» d*tm KiiiUuf d^irf umu IM 
sorgfältiger Aasführang, be»r>nden» IM HatidMiniM ^i^/A^i 

Der StnLiil<|««rft><eLuitt j^t 

F ^ Hi>)^> 

und der IhzreliiiMftHber ^*i^ Kuiid^tntJü^N^ 

* M^Jl/'' aW' 

Der HailloueM»^ d*» Kadf*, bx^ äuJ cIm- btruihluv.l»»»*; jf:^ink»5»>h»Mi. hW\ 



S(ie t'iiüttuti»t.hi 









]Ut BMsh Üunsii \ »i?|;nii#*j# tni/ «'.»v ' «••**»* itVMttkHit« •a4m***cua. 
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Den Strahl lasse man mit dem äußersten Faden um den Betrag 

m = 0,Ss (157) 

in das Rad eintreten. 

Für die Bestimmung der Teilung und der Schaufelzahl hat 
man sich an den äußersten Wasserfaden zu halten. Nach Ab- 
schnitt 112 ist der Teilungswinkel 



ü<^2cc — -— ^'- 



(158) 



Dabei ist nach Fig. 153 



m 



und 



cosa 



u. 



r-^l ff 4- m 
u --'—---^ - 

r 



. (159) 



u 



rj^ — ^s — m 





Fig. 153. 

Der Winkel ß^ , nach welchem der Schaufelrücken zu unter- 
scheiden ist, ergibt sich nach Fig. 153 aus der Bedingung, daß 
selbst der innerste Faden nicht auf den Rücken aufschlagen soll. 

Der Austrittswinkel sei ungefähr 

y?^ = 8 bis 10^ (160) 

Die Schaufelbreite wird 



3,2 bis 3,6 s 
3,6 bis 4,1 V^ 



} 



(161) 



Den kleinern Wert nehme man, wenn die Turbine noch bei 
verminderter Füllung möglichst günstig arbeiten soll. Die größere 
Breite wird die beste Wirkung für den vollen Strahl ergeben. 

Die radiale Schaufelabmessung findet sich von selbst, da man 
inwendig vom Strahl noch etwas Spielraum lassen muß. Das letzte 
Ende des abgeschnittenen Fadens schlägt schräg von innen nach 
außen auf die Schaufel, und damit die Wirkung dieses Restes nicht 
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verloren gehe, ist nach Fig. 153 und 154 die Schaufelfläche zu 
beiden Seiten des Eintrittes über diesen hinaus zu verlängern und 
stark heraufzuziehen. 

Die Unterschneidung des Rückens braucht nur für den eintreten- 
den Strahl den nötigen Platz zu lassen, sie wird daher, wie Fig. 154 
zeigt, rinnenförmig gehalten. 



JL> \ 



^6 Schau/e/n 



UOi 





Fig. 154. 

Beim Entwerfen wird man wieder mit dem LängeDprofi] l>e- 
ginnen; als gegeben sind die Winkel ß^ und ß^ und die ndMe 
Schaufelabmessung anzusehen. Das Profil erhält die Gestalt eine» 
Kreisbogens. Mit der gewählten Schaufelbreite zeichnet man ^fr- 
dann das Querprofil auf, indem man auf die rinnenfrirmige Vnur- 
schneidung des Rückens achtet. Diese wird auch bei der Stierliiui^ 
des Grates mitsprechen. Das richtigste wäre wohl, den Grat radial 
zu stellen, damit er vom Strahl möglichst rechtwinklig getroffen 
werde. Allein die Rücksicht auf die Unterschneidung zwingt dazo^ 
ihn stark nach rückwärts zu neigen. 

Das Beispiel Fig. 154 ist für einen Eintrittshalbme:9ser r = ^M 
entworfen. Es findet sich hierbei die Schaufelzahl 

z>14.6 



Mit wachsendem Durchmesser ergibt sich eine langsame Za 

Eseher, Wif rtiutiiiw n 10 
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nähme der Schaufelzahl ; so bekäme man für einen doppelt so großen 
Halbmesser 2^ > 18; die Schaufeln stehen also bedeutend weitläufiger. 
Das Löffelrad mit vorspringendem Grat bekommt bei demselben 
Durchmesser viel weniger Schaufeln als dasjenige, dessen Mittel- 
grate zurücktreten. Das hängt mit dem tieferen Eintreten des Wassers 
ins Rad zusammen. Die geringere Schaufelzahl bedingt eine ge- 
ringere Zersplitterung des Wassers und darum auch eine bessere 
Wirkung. 

118. BefeHtigung der Löffel. Die Schaufeln können mit dem 
Radkörper aus einem Stück gegossen werden, wie in Fig. 154 an- 
genommen wurde. Es geht hierbei am wenigsten Raum für den 
Austritt nach innen verloren. Die Schaufeln werden mit Kernen 
geformt; die Kembüchsen dazu sind ziemlich schwierig anzufertigen, 
und da man für ein gegebenes Turbinenmodell je nach der Stärke 
des Strahles jeweilen Schaufeln von größerer oder kleinerer Breite 
verwenden sollte, wird das Gießen aus einem Stück recht unbequem. 
Es ist daher vorzuziehen, die Schaufeln einzeln zu gießen und auf 
dem Radumfange zu befestigen, da die Modelle für Einzelschaufeln 
leichter herzustellen sind und mit geringen Kosten nach Bedürfnis 
abgestuft werden können. Der Verfasser, der häufig in den Fall 
kommt, solche Schaufelmodelle anzufertigen, pflegt zuerst die in 
Pappe ausgeschnittenen Hauptprofile der führenden Schaufelfläche 
auf einem Brettchen zusammenzustellen und die Gestalt durch Aus- 
füllen mit Lehm zu ergänzen. Ein Gipsabguß dient als erstes Modell; 
nach diesem wird das eigentliche Modell in Messing abgegossen. 

Bei der Befestigung der Schaufeln auf 
dem Rade ist darauf Rücksicht zu nehmen, 
daß der Austritt nach innen nicht unzulässig 

beschränkt werde. Es sind aus 
diesem Grunde Befestigungen, 
wie sie z. B. Pf arr in seinem 
Buche*) in Fig. 447a und 448 
abbildet, nicht zu billigen. 
Besser sind die in Fig. 155*) 
und Fig. 156®) skizzierten Ver- 
bindungen. Die erstere, von 
der A. Doble Co. in San Fran- 
cisco, ist nur ftLr verhältnis- 
mäßig große Räder zu gebrau- 





Fig. 155. 



Fig. 156. 



*) Die Turbinen für Wasserkraftbotrieb, Berlin 1907. 

") Hornberger, Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure 1904, S. 1901. 

•) Der Verfasser, Zeitschr. f. d. gesamte Turbinenwesen 1907, S. 135. 
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chen, weil sonst kein Platz bleibt für die zwei Schrauben, die jede 
Schaufel haben muß. Die zweite Befestigung, die der Verfasser 
für U. Boßhard Söhne in Zürich entworfen hat, ist auch für sehr 
gedrungene Räder brauchbar. 

Als Material für die Schaufeln kommt Bronze oder Grauguß 
zur Anwendung. Weichguß wird stark vom Rost zerfressen. Grate 
und Eintrittsränder sollen möglichst scharf und die Hohlflächen 
glatt sein. 

119. Einlauf. Der Leitapparat ist sehr sorgfältig derart aus- 
zubilden, daß er einen gut geschlossenen Strahl bei möglichst ge- 
ringen Reibungsverlusten liefert. Die Wände sollen glatt sein, der 
Querschnitt ist stetig, aber möglichst rasch zusammenzuziehen. An 
dem in Fig. 157 gezeichneten Zungeneinlauf wäre die punktierte 
Linienführung vorzuziehen. 

Die rechteckige Mündung 
gibt nur dann einen geschlosse- 
nen Strahl, wenn die Wasser- 
fäden parallel austreten, also 
wenn die Wandungen der Mün- 
dung beim Austritt parallel ge- 
führt sind. Dieser Parallelismus 
darf sich aber nur auf eine 
möglichst kleine Länge (wenige 
Millimeter) erstrecken; im an- 
dern Falle entstehen erhebliche Reibungsverluste. 

Bei rundem Strahle erhält die Mündung die Gestalt einer stark 

sich verjüngenden kegelförmigen Düse. Bei der Bestimmung ihres 

Durchmessers ist auf die Kontraktion Rücksicht zu nehmen. Nach 

Gl. 30a, Abschnitt 28, wäre für den Kontraktionskoeffizienten etwa 

zu setzen 

a = 1 — 0,22 tang d , 

wobei d den halben Kegelwinkel bedeutet. 

Für = 4:0^ wird a = 0,81 5. Der Düsendurchmesser wäre somit 





Fig. 157. 



d = 



= 1,115, 



V0,815 

wobei unter s die Strahldicke zu verstehen ist. Für d = 3b^ wird 
4X = 0,846 und d=lfi9s. Der Winkel d soll nicht kleiner als 35® 
gewählt werden. 

Die vorstehende Formel für den Kontraktionskoeffizienten ist 
aus Versuchen mit vollkommener Kontraktion abgeleitet; d. h. das 
Wasser war vor der Ausflußdüse in Ruhe. Im Einlauf der Turbine 

10* 
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\*zrrLzzi aber das Wasser schon eine gewisse Geschwindigkeit, so daß 
iLixzi es hier mit nn vollkommener Kontraktion zu tun hat. Über 
•üe Große der unvollkommenen Kontraktion bei konischen Düsen 
linr^en keine Versuche vor. Da aber eher etwas mehr Wasser durch- 
fließt, läuft man keine Gefahr, wenn man mit jener Formel rechnet, 
zumal der Unterschied bei den Verhältnissen, wie sie hier auftreten, 
nicht groß sein kann. 

Der Leitapparat soll so nahe als möglieh an das Kad heran- 
geruckt werden : eine Stauung des Ausflusses durch die Radschaufeln 
ist ausgeschlossen. Einige gebräuchliche Ausführungsformen finden 
sich in Abschnitt 146 dargestellt. 

120. Gehäase. Die Tangentialräder mit liegender Achse werden 
in einem Gehäuse eingeschlossen, das das Herumschleudem von 
Wasser verhindert. Das Gehäuse soll das Rad mit ziemlich \iel 
Spielraum umgeben, damit nicht das an den Wänden abprallende 
Wasser in größeren Mengen ins Rad zurückfalle. Es sei etwa die 
Breite des Gehäuses > 2,5 B. 

Das stark zersplittert austretende Wasser fegt die Luft sehr 
energisch fort, und wenn keine Erneuerung möglich ist, so könnte 
es vorkommen, daß das Unterwasser infolge der eintretenden Luft- 
verdünnung bis zum Rade emporsteigt. Sitzen die Lager dicht am 
Gehäuse, so wird bei ungenügender Luftemeuerung das Schmieröl 
lebhaft abgesogen. 

Dem Austreten von Wasser aus den Ausschnitten für die Achse 
ist durch Dichtungen entgegenzutreten. Ledermanschetten greifen 
die Achse stark an; Labyrinthdichtungen sind vorzuziehen. 

121. Der Wirkungsgrad gut gebauter Tangentialräder ist sehr 
hoch. Der Verfasser erzielte bei ganz kleinen Löffelrädchen von 
100 mm Durchmesser mit konischer Düse Wirkungsgrade von über 
70 V. H. bei Leistungen, die sich bei 3,5 Atm. Druck, am Einlauf 
gemessen, auf 16 mkg beliefen. Ein größeres Modell mit einer 
Leistung von 92 mkg oder 1,22 P.S. bei 3,75 Atm. ergab einen Wir- 
kungsgrad von 76 V. 11. Gri^ße Ausführungen können Wirkungs- 
grade von 80 V. H. und selbst mehr erreichen i vgl. Abschnitt 176^ 
Fig. 236^. 
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B. Die Turbinen mit gestautem Durchfloß. 

13. Kapitel. 
Die Jonval-Tarbine. 

122. AnnahmeD. (leschwindiekeitsdiagramni. Die Turbine von 
" Jonval (Fig. 158) ist eine vollschlächtig^e axiale Stauturbine mit 
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unveränderlicher Radbreite. Sie wurde für die Anwendung eines 
Saugrohres ersonnen, und da hierbei das Wasser sowohl drückend 
als saugend wirkt, bezeichnete sie der Erfinder als „turbine ä double 
effet". Gegenüber der älteren Turbine von Fourneyron, die sich 
für das Saugrohr nicht eignet, bot sie einen wesentlichen Fort- 
schritt. Immerhin läßt der Anschluß des Saugrohres noch sehr viel 
zu wünschen übrig; denn, wie ein Blick auf Fig. 158 beweist, geht 
die Bewegungsenergie des aus dem Laufrad austretenden Wassers 
beim Übergang ins Saugrohr fast vollständig verloren.^) 

Die vorliegende Turbinenform bietet unter gewissen Annahmen 
für die Rechnung sehr einfache Verhältnisse und eignet sich daher 
gut für die Einführung in die Theorie der Stauturbinen. Eine prak- 
tische Bedeutung besitzt sie zurzeit nicht mehr. 

Wir legen unserer Betrachtung den mittleren Wasserfaden zu- 
grunde und nehmen an, daß sich die übrigen Wasserfäden nach 
denselben Gesetzen bewegen. Insbesondere setzen wir voraus, daß 
der Druck beim Eintritt ins Laufrad überall derselbe sei. Diese 
Voraussetzung träfe nur zu, wenn die Radbreite b gegenüber dem 
Durchmesser D verschwindend klein wäre. Infolge der Zentrifugal- 
beschleunigung, der das Wasser unterworfen ist, tritt bei endlicher 
Radbreite in Tat und Wahrheit eine Druckzunahme von innen nach 
außen auf. Bei den Verhältnissen zwischen b und D, wie sie üblich 
sind, fällt diese Druckzunahme schon recht beträchtlich aus, und 
darum bestehen auch große Unterschiede in der Bewegung der ein- 
zelnen Wasserfäden. 

Nimmt man zunächst an, die Dicke der Schaufeln sei ver- 
schwindend klein, so ergibt sich aus der Annahme, daß sich alle 
Wasserfäden gleichartig bewegen und daß die Rad breite b unver- 
änderlich sei, für die axiale Komponente der Geschwindigkeit 
überall derselbe Wert. Setzt man endlich voraus, daß durch den 

Spalt kein Wasser entweiche, so lassen sich 
die Geschwindigkeitsverhältnisse nach Ab- 
schnitt 85 durch das Diagramm (Fig. 159) 
übersichtlich darstellen. 

Als gegeben sind c^ und 




.=.-\/2,,{h^-'}), 



Fig. 159. ' ^' 

die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles, 
anzusehen. Es kann nunmehr eine der sieben übrigen Größen 
innerhalb der Grenzen der Zweckmäßigkeit beliebig angenommen 



*) Es hätte daher keinen Sinn, das Saugrohr nach unten zu erweitem. 
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' werclün, wünmf die anderen sicli bestimmen lassen. Die Konstruk- 
tion wird unbequem für ß^ als Ausgangspunkt, wälirend von allen 
übrigen GrOßen aus die Bestimmung mühelos durchgeführt werden 
kann. Am ehesten wird man \'on «„ oder m^ ausgehen. 

Wie die Aufgabe auf dem Wege der Rechnung zu lösen wäre, 
ist leicht einzusehen; doch soll darauf nicht nilher eingetreten werden. 

123. Absoluter Wasserweg. Unter Beibehaltimg der Annahme, daC die 
axiale Geacbwindigkeitskompononta uaverELnderlich sei, findet man die abaotuto 
Waiserbabn nach Yig. 160 auf folgendem Wege. Das bei A eintretende Wasser. 
t«ilchen legt in gleichen Zeiten gleiche Htlhen zurQck and würde daher ohne 
die Schaulel gleichm&Qig in dsr Riohtuni; von c für die absolute Bewegung 
und in der Richtung von w, fUr die relative Bewegung fortschreiten, Icllma 
also gleictueitig in C, bzw. in W an. Durch die Schaufel AB aber wird es 
nach rUckwürts um die Streoke WS = a = CP abgelenkt. 




Sie in gleichen HohonabsUknden aufeinander folgenden Punkte der ab- 
soluten Bahn lassen deutlich erkennen, wie dns Walser seine Oesohn-indigkeit 
allmlLblich verliert. 

YWt endti(:he Schaufeldicken bleibt die axiale Q esc 1i windigkeit des Wassers 
nicht mehr konstant, und die Bestimmung dos absoluten Wasserweges wird 
nmstttndlicher. Da die Frage fUr die Pranis wenig Bedeutung hat, soll sie 
nicht weiter verfolgt werden. 

124. Bei der Berechnung einer neuen Jonval-Tnrbine ist als 
gegeben die Wassennenge Q und das reine Gefälle H^ anzusehen. 
Damit ist die Autgabe aber noch keineswegs bestimmt ; vielmehr 
mllssen noch einige Bedingungen oder Abmessungen mehr oder 
weniger willkQrlich angenommen werden, wenn sie uns nicht etwa 
schon durch gewisse ttuOere Verhältnisse auferlegt sind. So kOnnte 
es vorkommen, daß man durch Rücksichten auf den verfügbaren 
Raum in Bezug auf den Durchmesser gebunden wäre, oder daß man 
sieh an eine bestimmte Umlaufzahl zu halten hätte, während ein 
anderes Mal die Aufgabe gestellt ist, eine möglichst hohe Umlaufzahl 
zu erreichen. In andern Fällen komm! es nur darauf an, die Wasser- 
kraft möglichst vollständig auszunützen, während unter anderen 
Verh&ltuisson mehr Wert auf eine möglichBl kleine und billige Tur- 
bine gelegt wird usw. 

Wo man nicht durch iluücre Rücksichten gebunden ist, wird 
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man auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad sehen. Es wird zweck- 
mäßig sein, hierbei von denjenigen Größen auszugehen, die zugleich 
einen bestimmenden und einen leicht übersehbaren Einfluß haben. 
Dies trifft für die Winkel, mit deren Wahl man gewöhnlich beginnt, 
nicht zu, und wir schlagen darum einen anderen Weg ein. Von 
entscheidendem Einfluß ist vor allem die absolute Austrittsgeschwin- 
digkeit, und wir gehen daher wie bei der Girard -Turbine von c^ 
aus. Es sei etwa 

c^«=0,04bisO,06.2i^^^, 

d. h. der Aüstrittsverlust soll etwa 4 bis 6 v. H. des reinen Gefälles 
betragen. Es ist dabei Rücksicht darauf genommen, daß die Aus- 
trittsgeschwindigkeit verloren geht, selbst wenn ein Saugrohr vor- 
handen ist. 

Die Aufgabe der Berechnung einer Turbine läuft darauf hinaus, 
die Querschnitte so groß zu bemessen, daß das vorhandene Wasser 
auch wirklich hindurchfließt oder daß die Turbine tatsächlich 
das Wasser schluckt. Es ist unbedingt notwendig, der Verengung 
der Querschnitte durch die Schaufeln Rechnung zu tragen. Da aber 
die Anzahl und die Dicke der Schaufeln mit den Abmessungen der 
Turbine eng zusammenhängen, muß man sich zunächst durch eine 
vorläufige Berechnung eine zutreffende Vorstellung von der 
Größe der Turbine verschaffen. 

Versteht man unter F^ die freie oder nützliche Unterfläche des 
Laufrades, d. h. die Summe aller Kanalquerschnitte beim Austritt, 
in der Ebene normal zur Achse gemessen, so besteht, wenn c^ axial 
gerichtet ist, die Beziehung 

Q 

Da man unter Verwendung der Bezeichnungen aus Fig. 161 
schreiben kann 

F,=:tDb(^^y (162) 

ergibt sich zur Berechnung des Durchmessers die Gleicliung: 

—^■-m^ <-) 

Darin mag für die vorläufige Berechnung eingesetzt werden 

- =3 bis 7, im Mittel etwa 5 ^) . . (164) 



*) Jo kleiner diese Zahl gewählt wird, desto kleiner fällt die Turbine 
und desto größer ihre ümlaufzahl aus, desto größer werden aber auch die 
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- = J für Blecbscbaufeln 
= l für Gußschaufeln 



(166) 



I .... (166) 



Daraus ergeben sich vorläufige Werte für den mittleren Durch- 
messer Z> und die Kad breite b. Man kann nunmehr zur Wahl der 
Schaufelzahl schreiten, etwa an Hand der empirischen Formeln 

oder 2^2 = 0,121)+ 6 bis 8 

wobei D in Zentimeter einzusetzen ist. 

Die Schaufeldicke am Austrittsrand sei etwa 

^2 = 0,13 Vb für Blechl 
= 0,25 Vb für Guß j ' ' ' * ^^ ^ 
worin b ebenfalls in Zentimeter auszudrücken ist. 

Die endgültige Berechnung beginnt wiederum am besten 
beim Laufrad. Es ist hierbei auch noch der Tatsache Rechnung 
zu tragen, daß nicht alles Wasser durch das Laufrad fließt, indem 
ein Bruchteil davon schon vorher durch den Spalt entweicht. 

Man wird nun zunächst den mittleren Durchmesser D an Hand 
der vorläufigen Berechnung fest annehmen und die Umfangsge- 
schwindigkeit Wj wählen. Gewöhnlich ist 

Wi<l,lv, (168) 

wobei also 

Eine gute Annahme ist 

«1 = v . 

Dabei wird nach dem Geschwindigkeitsdiagramm 

^iii = "i- 

Will man die Umlaufzahl möglichst ho/?h hinauftreiben, so 
kann man m^ noch größer als 1,1t; wählen. 

Vorkommendenfalls wird man die Werte von u^ und D^ 
einander anpassen, wenn z. B. eine gewisse Umlaufzahl einzu- 
halten ist. 

Die Zahl der Umläufe ist 

« = ^'i*'-^ (169) 

Unterschiede in der Bewegung der äußeren Wasserfäden gegenlLber denjenigen 
der mittleren, desto unzuverlässiger ist die ganze Kochnung und desto schlechter 
der Wirkungsgrad. 
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Den Wasserverlust am Spalt berecbnet Dian uäch d'UL Au^iätaL 
des Abschnittes 94. Ist Q^ dieser Verlust, so wire •daä- LähItäc 
auf eine Durchflußmenge 

Q. = Q — Qs :i-^' 

zu berechnen. 

Da das Wasser rechtwinklig zum Umlang a«i2SipeiiiäD i«:üL 

ergeben sich aus u^ = u^ und au* c, ohne weitere* di** *QT!ißaL ir^ 

und o^; es ist 

ir.*= tt/ -fc,* -173. 

und MncL,= * 1*^2 

Die aus der vorläufigen Berechnung hervorgegasg^esHsi W^ne 
für die Schaufelzahl und die Dicke kOnnen ohne Bncksk-irt mid 
allfällige Änderungen der Größen D und h beihehaJT<m '■■«xfeEL 

Aus der Schaufelteilung 

K= 173; 

und der Schaufeldicke «^ findet man die lichte Kaoalweite 

<ij = /j sin Cj — «, 1 1 74 • 

und weiter gibt die Gleichung 

o 

2.<i.t-=- U75> 

* - ' ir^ 

das Mittel zur Berechnung der lichten Kadbreite 6«. 

Damit sind für den Austritt ans dem Laufrad alle Verhältnisse 
geregelt, und es bleibt n^Krh übrig, den Austritt aus dem Leitrad 
und den Übergang ins Laufrad zu behandeln. 

Die Schaufelzahl sei in Leit- und Laufrad dieselbe, also 

• 

Aus der Geschwindigkeit v des halben Xutzgefälles und der 
angonommonen Umfangsgeschwindigkeit ir^^ ei^bt sich mittels des 
Eintritt^diagramnies ^^vgl. Fig. 161 \ die Umfangskomponente e.i der 
absoluten Kintrittsgosohw indigkoit . und dieser soll die Umfängs- 
kompononto der Ausflußg^^ohwindigkoit aus dem Leitrad gleich 
wonlou» so drtß in dor Richtung des Umfanges kein Stoß auftritt. 

/wiNohon doni nvbtwinklig zum Umfange gemessenen lichten 
Kanalabstioti m^^ und dor Hcbion Kanalweite a^ besteht die Be- 



and da 
ergibt sich 
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m, 



Q 



^0^0 ^mO 



Um der Verengung des Austrittes durch die Laufradschaufeln 
Rechnung zu tragen, hat man indessen den Kanalabstich im Ver- 
hältnis von Äj : ^1 zu vergrößern , wobei sich kj^ schätzungsweise 
ergibt, indem man sicherheitshalber den Einfluß der Zuschärfung 
außer acht läßt. Es wäre also 



m. 



(176) 



_ 1 ^_ e 

ZqIq k^ c^Q 

Dabei ist nach Annahme hQ = Ky und Q bedeutet die ganze 
Wassermenge. 

Mit Wq, Sq und (q findet sich «o, weiterhin mittels des Ge- 
schwindigkeitsdiagrammes ^^ , und damit sind auch für den Austritt 
aus dem Leitrad und den Eintritt ins Laufrad alle Verhältnisse 
geordnet. 

Die Eadhöhe setze man für Leit- und Laufrad ungefähr 



^^ = 3,6 bis 4^0 



(177) 




Fig. 161. 



126. SchaafeliiDg. Für das Aufzeichnen der Schaufeln nach 
Fig. 161 gelten dieselben Gesichtspunkte, die in Abschnitt 103 für 
das Leitrad der Girard-Turbine aufgestellt wurden, also gradlinige 
Führung des Schaufelrückens bis zum Punkte B, der der Kante Ä 
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der nächsten Schaufel gegenüberliegt^); Überdeckung der Schaufeln 
gleich rund 0,3 bis 0,35 derjenigen, die sich bei graden Schaufeln 
ergäbe; Verdickung der Schaufeln in der Mitte bei Gußeisen, wobei 
die Vorderfläche die Schaufeltangente erst im untersten Punkt 
erreichen soll; Zuschärf ung derart, daß die Eintrittsrichtung des 
Wassers etwa mit dem Ilalbierungswinkel tibereinstimmt; Krümmung 
der Kurven derart, daß der Krümmungshalbmesser mit der Ge- 
schwindigkeit wächst.*) 

126. ZahlenbeispieL Es mag die Berechnung einer neuen 
Jonval-Turbine durchgeführt werden, der folgende Annahmen zu- 
grunde liegen soUen. 

Q=12001./Sek. , 

fr=4,2m. 

Das wirksame Gefälle kann angenommen werden zu 

fT^ = 0,9 fr= 3,78 m. 

Der Austritts Verlust betrage 5 v. H. der ganzen verfügbaren 
Energie, also 



c « 
* = 0,05 fr= 0,21m, 



29 
Cj = 2,03 m . 

Wir berechnen zunächst als Vergleichswert die Geschwindigkeit, 
die dem Gefälle entspricht 

V2^ir= 9,07 m. 

Die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles ist 

v = \/2g l (^H^-fJj = V2gÖÄ2bH] 
f = 5,92 m. 



') Der rechtwinklige Kanalabstich m^ ist also nicht bis in die Bückfläche 
selbst, sondern nur bis zur gradlinigen Verlängerung des untersten Teiles 
nach rückwärts zu messen. 

*; Es ist vielfach versucht worden, das Aufzeichnen der Schaufeln zu 
einer bestimmten geometrischen Aufgabe zu machen. Dies gelingt nur, wenn 
man gewisse wiUkürliche Annahmen macht, z. B. solche über die absolute 
Wasserbahn, über die Änderung der relativen Bewegung nach BIchtung und 
Geschwindigkeit oder über die Verteilung der Energieabgabe längs der 
Schaufel u. dgl. Bei den dynamischen Wirkungen des strömenden Wassers 
kommen nur der Anfangs- und der Endzustand in Betracht; wie der Übergang 
vor sich geht, ist ganz gleichgültig, sobald er sich nur stetig und möglichst 
reibungsfrei vollzieht. Ob dies aber der Fall sein wird, läßt sich, zwar nicht 
rechnungsmäßig, aber doch dem Gefühl nach, am Schaufelprofil selbst am 
besten beurteilen. Jene Konstruktionen haben daher keinen inneren Wert 
und höchstens die Bedeutung von brauchbaren Bezepten. 
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Die Durchflußgleichuiig nimmt also die Form an 

Als Material für die Behäufeln sei Gußeisen angenommen. Man 
kann vorläufig den Querschnittsverlust infolge der Dicke der 
Schaufeln auf etwa ein Viertel anschlagen, oder 

Es ergibt sich filr die Unterfläche des Laufrades 
oder mit Rücksicht auf die durchfließende Wassermenge 

Setzt man die beiden Ausdrücke einander gleich und führt 
man das Verhältnis ein 

80 erhält man als vorläufige Radabmessungen ftlr den Durch- 
messer und die Radbreite 

n 
Z)=1120mm, 
6 = 224 mm. 

Der endgültigen Berechnung muß ein bestimmter Durch- 
messer und eine bestimmte Umfangsgeschwindigkeit unterlegt werden. 
Man kann diese Größen etwa mit Rücksicht auf eine gegebene üm- 
laufzahl innerhalb gewisser Grenzen beliebig wählen. Für die 
Umfangsgeschwindigkeit ist die Bedingung einzuhalten 

W;i > v oder > 6,92 m , 

und zwar wird u^ nicht leicht den Betrag 1,1 a = 6,5 m über- 
schreiten dürfen. 

Es mag gewählt werden 

(?=l,100m, 

n=110 Umdrehungen pro Minute, 
so ergibt sich 

u^ = 6,33 m = 0,7 V2Jh^. 

Für die Schaufelzahl, die im Lauf- und Leitrad gleichgroß 
genommen wird, liefert die Regel 
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^ = 2VllO = 21'^20, 
woraus sich die Schaufelteilung findet 

/= 172,7 nun. 
Die Dicke der gußeisernen Schaufeln am Austrittsrande sei etwa 

s = 0,25 122,4 = 1,2 cm . 

Für den Spaltverlust erhält man bei 2mm Spaltbreite nach 

Abschnitt 94 

i^, = 2 • 11 . n • 0,02 = 1.38 qdcm , 

12yii/^ = 6,42 m, 

Q^ = 0,6 • 1,38 • 64,2 = 54 1 . 

Das Laufrad ist somit auf eine Wassermenge von 1200 — 54 
= 1146 1 zu berechnen. Der Spaltverlust beträgt 4,5 v. H. drr 
ganzen Wassermenge. 

Für die rtlative Ausflußgeschwindigkeit ir, aus dem Leitrad 
findet man nach Fig. 161 
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Die lichte Kanal weite ist nach Fig. 161 

a^ = u ^h\ .."fj — Sj = 172,7 • 0.31 — 12 , 
= 41.5mm. 
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^>— ^\ 1146 __ , 

-^•*^= — ,.. ^ 1 •.lo-3'iom. 

• • • " , ^ . « - 

• Ol ■ 









» . ^ V. «.• 



Die Jonval-Turbine. 159 

Damit sind alle Abmessungen des Laufrades bestimmt. Die 
Radbreite tritt nicht stark aus dem Rahmen des ursprünglich an- 
genommenen Verhältnisses D:b = b heraus ; es kann daher bei 
diesen Ergebnissen sein Bewenden haben. 

Für den Austritt aus dem Leitrad ermittelt man zunächst aus 
der Durchflußgleichung 



5,92* = WjlC 



tti 



Wo = -- -— ^ -- = 0,522 dm 



den Wert von c^^, der der Umfangsgeschwindigkeit w^ = 6,33 m 
entspricht; man findet 

c^i ^ 5,56 m . 

Die auf einen Leitkanal entfallende Wassermenge ist 1200:20 
= 60 1. Für die lichte Radbreite ^o = ^2 "== ^^^ "^"^ ergibt sich der 
senkrechte Abstich 

60 

55,6 • 2,06 

oder, wenn man der Verengung durch die Laufradschaufeln Rechnung 
tragen will und für deren Dicke am oberen Rand (ohne die Zu- 
schärfung) 8 mm einsetzt, 

172 7 
m« = 52,2 • --^- - — - = 55 mm. 
® 172,7 — 8 

, Auf graphischem Wege finden sich endlich die Winkel «q und /J^. 

Mit Rücksicht darauf, daß die Querschnitte der Kanäle beim 

Gießen in der Regel eher etwas enger ausfallen als angenommen, 

würde es sich empfehlen, mit der lichten Radbreite von 206 auf 

etwa 215 mm hinaufzugehen. 

127* Anpassuiif^ eines Modells an yeränderte Yerhältnlsse. Es kann sich 
etwa die Aulgabe darbieten, ein Modell, das für gewisse Verhältnisse entworfen 
worden ist, für abweichende Umstände zu verwenden. Wenn zufällig die Größe 

Q :'^2gH„ denselben Wert behält, so ist das Modell ohne weiteres tauglich; 
besteht aber eine Abweichung, würde z. B. die Tur- 
bine zu wenig Wasser schlucken, so kann das Modell 
innerhalb gewisser Grenzen unter Beibehaltung der 
Hauptabmessungen D und b durch Veränderung der 
Schaufelwinkel mit geringen Kosten angepaßt werden. 
Ein Blick auf Fig. 162 lehrt, wie man durch Ver- 
größern des Winkels aQ die Austrittsgeschwindigkeit Co 
aus dem Leitrad steigern kann. Da hierbei zugleich 
auch der Austrittsquerschnitt größer wird, kann die Fig. 162. 

Turbine erheblich mehr Wasser aufnehmen. Vermindert 

man die Umfangsgeschwindigkeit Uj, so wird Cq abermals größer. Der Aus- 
trittswinkel ß^ aus dem Laufrad wird hierbei ebenfalls in Mitleidenschaft ge- 
zogen, wenn man nicht den rechtwinkligen Austritt, der der Konstruktion zu- 
grunde liegt, preisgeben will. Dabei wird sich aber auch die absolute Aus- 
trittsgeschwindigkeit c, ändern, und zwar in dem Sinne, daß sie mit ^| wächst. 
Hierin liegt insofern eine kleine Schwierigkeit, als Cg bei der Geschwindigkeit v 
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deH lialben Niitz^ofäUos mitspricht, wenn auch nicht in hohem Maße. Man 
wilrde daher die Konstruktion etwa mit einem auf gut Glück angenonunenen 
Worto von C9 durc)ifü)iren, die Annahme auf Grund des Ergebnisses berichtigen 
und dio Konstruktion damit wiederholen. 

Kri kann sich als zweckmäßig erweisen, die Bedingung des rechtwink- 
ligen Austrittes fallen zu lassen. Der Zusammenhang zwischen den Geschwln- 
digkoiton wird in diesem Falle durch die Gl. 98, Abschnitt ^2, dargestellt, 
woboi man indessen, um den Reibungsverlusten in den Turbinen Rechnung zu 
tragen und H^ für H^ zu schreiben hat. Da überdies für die Axialtorbine 
Ug - - U| ist, nimmt die Gleichung die Form an 

2^ir, — Co'-=tr,«-iCj«, (98a. 

dio sich nach Fig. 163 durch zwei recht i^*inklige Dreiecke darstellen läßt. 

Man kann von den drei Geschwindigkeiten zwei annehmen und die dritte 
bostimmon. Nimmt mau noch Uj an, so ist das Gesch^t-indigkeitsdreieck für 
den Eintritt ins Laufrad festgelegt; sodann kann man mit ir^ den Aostritts- 
(luorsohnitt aus dem Laufrad berechnen, woraus sich mit dem Durchmesser, 
der Kadbroite. der Schaufelzahl und der Schaufeldicke zum Schluß noch der 
Winkel ß^ ergibt. Damit ist also auch für den Austritt alles bestimmt. Es 
wird sich namentlich aus der Größe der absoluten Austrittsgeschwindigkeit c^ 
orgt^ben, ob die Lc^sung annehmbar ist oder nicht. 

Prä$il erwähnt einen Fall, wo eine Jonval-Turbine die vorgeschriebene 
Wajisonuenge nicht ganx zu fassen und darum die vertragsmäßige Leistung 
nicht vi^Uig aufzubringen vermochte. Es erm-uchs daraus die Aufgabe, die 
Turbine mit mi^gliohst geringen Kosten für die ganze W;is;>erxnenge umzu- 
bauen. Man behielt das Leitrad bei und 

jj^ setzte ein neues Laufrad ein. Als gegeben 

*" ^ ^^^^ p waren anzusehen die Größen e^ x^ D und 

^ .^^4^ 6. sowie M,. da die Fmlaufzahl nicht ge- 

ändert werden durfte. 

Fig. 163 zeigt, wie mit z^. r^ und m. 
n^ zunächst iTi und i^ gefunden wird, und wie 

man sodann nach GL ^Sa mit ^ -^ü* - 
^ und M*! die Ges^hwindigkei: v, ermitteln 
kann. Aus der Gleicbnr.c 

Fi«. IfÄ. r, t, sin -■!, — *,!' = -^ 

i 

er^bt *:vh .<j. Sci.'.it'^^'.ich :>t r.-.i; .>,, v, und ». a::ci: i^s Au«r:tMiir«i«si also 
auch iiV SftS5;snr.*.t. Vs^:: ier Irtitertn Gr.:5ie wir; e* baaTtsäcLüol arhängezi. 
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keitsdiagrammes mit dem Halbmesser. Dementsprechend müßte sich auch der 
Winkel ß^ ändern, wenn man die Bedingung des stoßfreien Eintrittes aufrecht 
erhalten will. Die Aufgabe, den Ansatz der Laufradschaufel diesem Bedürfnis 
entsprechend auszubilden, ist unter dem Namen der Winkelausgleiohuug 
bekannt. 

Es sei in Fig. 164 ein Wasserteilchen beim Aus- 
tritt aus dem Leitrad dargestellt. Dasselbe werde durch 
zwei konzentrische Zylinderflächen mit dem Abstand dr, 
zwei unendlich nahe Ebenen normal zur Achse und 
zwei unendlich nahe Axialebenen begrenzt. Die Außen- 
fläche sei df^ und Cnq bedeute die Geschwindigkeits- Fig. 161. 
komponente in der TJmfangsrichtung. Da der Über- 
druck Ton außen nach innen die Zentripetalbeschleunigung erzeugen muß, 
besteht die Beziehung 

dfdp = df.dr ^ ''-f- 

dp = j^c.o*^ (178) 

Bedeutet Hi,q das wirksame Gefälle bis zur Unterkante des Leitrades, so 
ist femer nach dem Prinzip von Bernoulli 

TT P _Co^ 

Differenziert man, so findet sich 

dp = — — CodeQ (179) 

Setzt man diese beiden Ausdrücke für dp einander gleich, so erhält man 
mit Bücksicht darauf, daß 

C„0 = Co COSOCq, 

die Gleichung 

co8«ao^=-4'*- (180) 

Ist cos oCq als Funktion des Halbmessers bekannt, so wäre damit die Auf- 
gabe im Prinzip gelöst; die Möglichkeit der Durchführung hängt indessen von 
der Natur dieser Funktion ab. Da oCq ziemlich klein ist, wird sich cos Oq nicht 
stark ändern, und man wird keinen großen Fehler begehen, wenn man setzt 

cos OCq = const. *) 

Wenn r^ und r, den innersten und den äußersten Halbmesser bedeuten, 
so erhält man bei der Integration 

log-^ = cos»aolog-^; (181) 

und zwar gilt diese Gleichung für Logarithmen von beliebiger Basis. 

Es sei z. B. a = 20* = const., cos* a = 0,885; ferner sollen sich der innere, 
mittlere und äußere Halbmesser verhalten wie 4:5:6, entsprechend einem 
Breitenverhältnis von I> : 6 = 5, so würden sich die Ausflußgeschwindigkeiten c^ 
verhalten wie 

1,218:1:0,850. 

^) Es würde keine Schwierigkeiten verursachen, die Schaufeln so zu bilden, 
daß diese Bedingung genau erfüllt ist. 

Escher, Wauertorbinen. 11 
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Die Unterschiode werden recht beträchtlich. Fig. 165 zeigt, wie stark 
sich der Ansatzwinkel ß^ über die Kranzbreite weg ändern müßte. Für den 
innem Halbmesser ergäbe sich eine stark sackförmige Schaufel, und es kann 
sich fragen, ob der aus diesem Profil erwachsende Schaden nicht größer ist 
als der Nacliteil, der entsteht, wenn der Ansatzwinkel unausgeglichen bleibt. 
Jedenfalls geht aus diesen Betrachtungen hervor, daß die weiter außen oder 
innen liegenden Fäden unter wesentlich ungünstigeren Bedingungen durch- 
tiießon, und damit hängt die Tatsache zusammen, daß man mit der Jonval- 
Turbine keine Wirkungsgrade erzielt, die viel über 75 v. H. hinausgehen. 

Bei größeren Kraiizbroiten pflegt 
man die Turbinen mehrkränzig zu bauen; v 

d. h. der Kranz wird durch zylindrische 
Zwischenwände in zwei bis drei konzeu- 
trische Ringe geteilt. Für joden dieser 
Kinge werden die Schaufelwinkel derart 



A:. 



-^ 




Fig. 165. 




gewählt, daß sie für den Mittelschnitt stoßfreien Eintritt und rechtwinkligen 
Austritt ergeben; die Winkelausgleichung wird also wenigstens im groben 
durchgeführt. In dieser Form bietet die Aufgabe keine Schwierigkeit. Fig. 166 
deutet an, wie sie etwa durchzuführen wäre. 

129« Mittlerer Halbiuesi^r. Je weiter ein Wasserfaden vom mittleren 
Halbmesser r« abliegt, für den die Bedingungen des besten Ganges erfüllt 
sind, desto gri^ßer ist der Verlust an Energie, den er infolge des unrichtigen 
Ganges erleidet. Es handelt sich darum, den Gesamtverlust möglichst klein 

zu halten. Darf man annehmen, der Verlust im 
einzelnen Wasserfaden sei dem Abstände x vom 
richtig laufenden mittleren Wasserfaden proportio- 
nal, so wäre dafür lu sorgen, daß der Ausdruck 

Sxdf 

für da« ganze kleine Trapez in Fig. 167 zu einem 
Minimum wird. Dies ist augenscheinlich der Fall, 
wenn der mittlere Halbmesser gleich dem Schwer- 
-Jl*^ I^^— j^^;rf»,j__ punktsabstand wird. Es wäre 

2 rj — r,* 
3 




«■a «r 



Tm 



a82; 



r* — r^ ' 

Fig. U»i. Pa es sich indessen um Verluste an kinetischer 

Energie handelt« erscheint die Annahme wahrschein- 
licher, daö vier Verlust des einzelnen Wa^serfadeus mit der zweiten Potenz 
seines Abstaudes vom mittlem Faden wachse. Es würde sich also um den 
Ausdruck 

handeln, der zu einem Minimum gx^maoht werden soll. Dieser Bedingung ent- 
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spricht ein mittlerer Halbmesser, der bis auf den Schwingungsmittelpunkt des 
Trapezes gemessen wird, und für den sich ergibt 



rJ = Hra' + r,*) 



(183) 



Wäre z. B. ra = 6, re = 4, so bekäme man 

für den Abstand der halben Kranzbreite . . r.^ = 5 

für den Schwerpunktsabstand = 5,07 

für den Abstand des Schwingungsmittelpunktes . =5,1 

Die beiden Werte weichen übrigens wenig voneinander ab. 

Diese Betrachtungen würden dazu führen, die berechneten Abmessungen 
einer neuen Turbine noch etwas abzuändern. Es soll indessen kier nicht 
weiter darauf eingetreten werden, da die allgemeine Lösung sich nicht durch* 
führen läßt; am einzelnen Falle aber- wird man die erforderliche Änderung 
auf dem Wege dos Probierens leicht vornehmen können. 

Diese Frage taucht übrigens bei allen Turbinenformon auf, bei denen 
der Ein- oder Austritt der Wasserfäden nicht je auf demselben Halbmesser 
erfolgt, bei denen also die Ein- und Austrittsflächen keine Zylinderflächen sind. 



14. Kapitel. 
Die Fourneyron-Turbine. 

130. Die Berechnung einer neuen Fourneyron-Turbine mit 

konstanter Radbreite kann unter Verwendung der Bezeichnung aus 
Fig. 168 etwa auf folgendem Wege durchgeführt werden. 

Man wählt die Geschwindigkeit im 
Einlauf 



c 



el 



29 



= 0,02 bis 0,06 fr„ (184) 



Daraus findet sich unter Rücksicht- 
nahme auf vorhandene Verengungen der 
Einlauf durchmesser 2>^j; weiterhin ist der 
Eintrittsdurchmesser D^ etwas größer als 
Dgj zu wählen. 

Vorläufig nehme man die radiale 
Kranzbreite 

Jr=l,4 bis 1,6 V^ . (185) 

worin D, in Zentimetern einzusetzen ist. 
Damit erhält man Näherungswerte für die 
Durchmesser D^ und D^, 

Ferner sei für den Austrittsverlust etwa 

/. « 

= 0,04 bis 0,06 i/„ 




Fig. 168. 



29 



(186) 
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Fig. 169. 



mehr beizufügen, weil sich das altes ans der Zelchnuii£^ von 
selbst ergibt. 

Ftlr den Austritt aus dem Leitrad wird der Winkel Oq durch fg, 
m^ und «0 bestimmtj "über den evolventenförmigen Auslaut ist nichts 
weitere» zu bemerken. In Fig. 169 sind die Leitrad scbaofelu 
außen etwas zurückgeschnitten, damit Platz für den Spaltschieber 
frei wird. 

Der übrige Teil der 
Schaufel wird nach dem 
Gefühl gezogen und so 
lange abgeändert und 
verbessert, bis man 
-7* einen Kanal erhält, der 
bei möglichster Kürze 
doch dem Wasser eine 
bequeme Führung zu 
geben verspricht. Man 
bemerkt, daß die LauT- 
radkanäle schließlich 
doch recht lang geraten. ' 
Die Uesch windigkeit tc, 
erfährt infolge der Zeutritugalbeschleunigung einen erheblichen Zu- 
wachs. Bei den Leitkanftlen Ist die Verjüngung schwach und daher 
die Geschwindigkeit schon beim Eintritt groB.^) Alle diese Um 
stände wirken auf vermehrte Keibung hin, und es ist darum auch 
der Wirkungsgrad katun höher als bei der Jonval-Tnrbine, d, b. 
rund 75 v. H., obwohl die Wasserfäden augenscheinlich viel besser 
und gleichartiger geführt werden. 

Bei der normalen Aufstellung nach Flg. 70, Abschnitt 52, ist 
das Lautrad schlecht zugänglich. Vorzuzielien ist in dieser Hinsicht 
die umgekehrte Aufstellung nach Fig. 168. Für den Anschluß 
eines Saugrohres eignet sich die Fourneyron -Turbine wenig. Alle 
diese Gründe haben dazu geführt, daß diese Bauart nur ausnahms- 
weise verwendet wlrd.^) 

^) Man liann dem begegoen, indem mau die axiale Weite beim Eintritt 
Tergrööert. 

*) ImDierhin lassen sich mehrere Beispiele von Foanieyron'TurbiDen aus 
der Soiizeit anführen, so die ersten NioKara-Turbinen Ton Piccard & Pictct, 
die neueren Turbinen iu Chtvres bei Oenf. von Escher. Wyss & Co., und 
diejenigen in Montbovos, tod J. J. Kieter & Co. Die letzteren sind mit 8aug- 
rohr versehen; die Turbinen mit Eintritt von unten sind in einem größeren 
Kessel eingeschlossen, dar nach unten in ein Saugrohr übergeht. 
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15. Kapitel. 
Die Fi'ancis-Turbine. 

132. Saugrohr. Die Francis-Turbine eignet sich besser als 
irgend eine andere Fomi für den Anschluß eines Saugrohres. 
Wohl kann sie so gut wie irgend eine andere auch ohne Saugrohr 
arbeiten; allein da sich dessen Anwendung fast von selbst ergibt, 
bildet sie die Regel. 

Das Saugrohr soll nicht nur zu dem Zwecke angeordnet 
werden, die Turbine über dem Unterwasser aufstellen zu können; 
es muß auch derart eingerichtet sein, daß darin die kinetische 
Energie des aus der Turbine austretenden Wassers möglichst voll- 
ständig in Druck umgesetzt wird. Dadurch ergibt sich beim Aus- 
tritt aus der Turbine eine Druckverminderung, die einen ent- 
sprechenden Gewinn an Gefälle bedeutet. 

Die Bedingungen, unter denen die Geschwindigkeit möglichst 
vollständig in Druck umgesetzt wird, sind die folgenden: stetiger 
Übergang des Wassers aus der Turbine ins Saugrohr, schlank 
konische Erweiterung des letzteren nach unten und Abwesenheit 
jeder drehenden Bewegung des Wassers im Saugrohr. Bei Turbinen 
mit wagrechter Achse wird der Anschluß durch einen Krümmer 
vermittelt; damit in diesem keine Ablösungen des Wassers auf- 
treten, sollte er sich stetig bis zum Saugrohr verengen. 

Sollen im Saugrohr selbst keine Ablösungen des Wassers von 
den Wänden entstehen, so muß die Erweiterung schlank genug 
gewählt werden. Bezeichnet nach Fig. 172, Abschnitt 134, 2>g den 
oberen und D^ den unteren Durchmesser und L die Länge des Saug- 
rohrs, so sei etwa 

L^6{D,-D,). 

Es hätte wenig Sinn, dem unteren Querschnitt mehr als das 
Doppelte des oberen zu geben. 

Präsil weist nach^), daß die Bedingung einer wirbelfreien 
Bewegung ein trompetenförmig sich erweiterndes Saugrohr ver- 
langt. Da das Saugrohr in der Regel aus Blech hergestellt ist, 
wird man ihm der bequemeren Anfertigung wegen lieber die Gestalt 
eines Kegels geben. 

Bezeichnen c^ und c^ die Geschwindigkeiten im oberen und 
im unteren Saugrohnjuerschnitt, so wäre nach Gl. öl, Abschnitt 39, 
die gewonnene oder umgesetzte Druckhöhe 



^) Über Flüssigkeitsbewegungon in Botationshohlräumen. Schweis. Bau« 
Zeitung 1903, Bd. 41, 8. 207. 



258 ^^^ besonderen Turbinenformen. 

TT ^3 ^4 rr 

"-- 2g' ~^^' 

wobei H, nach Gl. 52 zu ermitteln wäre. Für den Druck im oberen 

Saugrohrquerschnitt bekommt man 

r ' 2g ^ "^^ 

wobei H, die Saughöhe bedeutet. 

133. Normale Wassemienge. Bedingung für einen günstigen 
Energieumsatz im Saugrolir ist die Abwesenheit jeder drehenden 
Bewegung; das Wasser muß in der Richtung normal zum Um- 
fang aus dem Laufrad austreten. Diese Vorschrift ist also beim 
Vorhandensein eines Saugrohres von doppelter Bedeutung. 

Wenn die der Turbine zufließende Wassenuenge abnimmt, so 
muß das Leitrad entsprechend geschlossen werden, damit das Gefälle 
erhalten bleibt. Dies geschieht gewöhnlich durch Verstellen der 
Finkschen Drehschaufeln (siehe Abschnitt 148, Fig. 200 u. 201). 
Indem sich die Durchflußmenge vermindert, ändern sich auch die 
Verhältnisse beim Austritt aus dem Rade. Da die Umfangs- 
geschwindigkeit stets dieselbe bleiben muß, und da die relative 
Austrittsgeschwindigkeit tr^ mit der Wassermenge sinkt, wird die 
absolute Austrittsgeschwindigkeit c^ nach Größe und Richtung sich 
ebenfalls ändern, wie ein Blick auf Fig. 170 lehrt. Sobald die 

Wassenuenge unter das normale Maß 

^,^^^ sinkt, tritt ein Wirbel im Saugrohr auf, 

^\ und bei starker Abnahme des Wassers 
^^^^y^ wächst die absolute Austrittsgeschwin- 

^.^-Ji^^^^^^r^ ^ digkeit. Die Erfahrung zeigt tatsächlich, 
4/ % — p,3>4.^^\ (laß bei abnehmender Wassermenge die 

j^^ ZZITj Umlaufgeschwindigkeit, die den besten 

I Wirkungsgrad gibt, immer kleiner wird, 

l''!^- 1"<'. Da aber die Geschwindigkeit der Tur- 

bine stets dieselbe bleiben muß, ergibt 
sich die unangenehme Tatsache, daß der Wirkungsgrad sich um 
so mehr verschlechtert, je knapper das Wasser wird. Man sucht 
diesen Cbelstand dadurch zu mildem, daß man als normale Ge- 
schwindigkeit diejenige wählt, die etwa bei drei Vierteln der 
größten Wassermenge den besten Wirkungsgrad, also stoßfreien 
Eintritt und rechtwinkligen Austritt ergibt. Man berechnet mit 
andern Worten die Turbine auf eine normale Wassermenge 

<.>=J <,>„.., (204) 

ist aber darauf bedacht, daß sich das Leitrad weit genug öffnen 
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laßt, um die volle Wassermenge zu sclilucken. Bei voller Öffnung 
ist dann die Turbine überfüllt; ihr Wirkungsgrad wird dabei 
zwar nicht auf den erreichliaren Höchstwert ansteigen, dafür fällt 
er aber auch weniger stark ab, wenn der Zufluß zurückgeht. 

Die Spalt breite kann kleiner gehalten werden als bei der 
Jonval-Turbine (vgl. Abschnitt 94); sie wird auch bei eintretender 
Abnützung im Spurlager nicht größer; der Spaltverlust fällt also 
kleiner aus. Da zudem die Francis-Turbine für stark veränderliehe 
Waaaermengen eingerichtet wird, ist es nicht nötig, bei der Be- 
rechnung des Laufrades den Spaltverlust in Betracht zu ziehen. 

134. Verschiedene Radformen. Es lassen sich drei Hauptformen 
der Francis -Turbinen unterscheiden, die indessen mehr oder weniger 
allmählich ineinander übergehen. 




Bei der langsam gehenden Turbine nach Fig. 171 geht 
der Durchfluß in angenähert radialer Richtung vor sich. Um 
genügend Raum für einen milden Übergang ins Saugrohr zu 
bekommen, muß man den Durchmesser der Turbine verhältnismäßig 
groß wählen, und das bedingt eine kleine Umlaufzahl. Die Eintritts- 
breite wird klein im Verhältnis zum Raddurchmesser. Will man 
bei großen Gefallen die Umlaufzahl nach Möglichkeit herabziehen, 
so kann man die Umfangsgeschwindigkeit dadurch vermindern, 



Die FnuicU-TorbinB. 



171 




^ 
^ 



dall man den Änyatzwinkel (5, der Schaufeln größer als 90'* wählt, 

I also den Schaulein sacklönuige Gestalt gibt. 

Als normale Turbine kann die Form nach Fig. 172 bezeichnet 
werden. Der AuaO'iit aus dem Rade erfolgt in axialer Biditung, 

j und das Saugrohr Bchließt sich unmittelbar an das Laufrad an. 
Der äußere Raddurchraeaser lälit wenig größer aus als der obere 
Saugrohrdurchmeaaer. Der Äusatzwinkel /J, ist wenig von 90" ver- 
schieden; die Umfangsgeschwindigkeit ist mäßig und ebenso die 
Umlaufzahl. Diese Form gibt den besten Anschluß an das Saug- 
rohr und überhaupt die günstigsten Verhältnisse und den höchsten 
Wirkungsgrad. Die Eintritts breite ist ungeführ gleich dem vierten 

[ Teil des Raddurchraessera. 
Beim SchnelUlu- 
ler nach Fig. 173 u. 174 
fiucht man die Umlauf- 
zahl so hoch als m&glich 
hinaufzutreiben , indem 
man den A ustritts durch - 
messer durch Annahme 
einer großen Austrittsge- 
schwindigkeit klein hält 
und den Eintrittsdurch- 
messer kleiner als den 

Äustrittsdurchraesser wählt, wobei noch überdies der Ansatz- 
winkel ß^ kleiner als 90" genommen wird , um die Umfangs- 
geschwindigkeit zu steigern. Die Radbreite 6, am Eingang wird 
oft größer als der Eintrittshalbraesser. 

186. Eintritt ins Laufrad. Beim Studium der Durchflußver- 
hältnisse legen wir zunächst wieder die Annahme zugrunde, daß 
in allen Punkten eines und desselben Parallelkreises die nämlichen 
Pressungs- und Bewegungszustände bestehen. Unter dieser Voraus- 
setzung darf man bei der Turbine mit rein radialem Durchfluß, 
wo die Ein- und Austrittsflächen des Lautrades zylindrisch sind, 
die Annahme als zulätisig gelten lassen, daß sämtliche Wasserfäden 
sich gleichartig bewegen und im besonderen in allen Punkten des 
Ein- und des Austrittes je dieselben Zustünde herrschen. Die 
Turbine mit radialem Durchfluß zeigt die einfachsten Durchfluß- 
verhältnisse. Ist aber die Turbine so gebaut, daß das Wasser in 
axialer Richtung abgelenkt wird, so bestehen für jeden Punkt des 
Meridians der Austrittsfläche wieder andere Zustände; denn da 
jeder Punkt einen andern Halbmesser und somit auch eine andere 
Umfangsgeschwiiidigkelt besitzt, werden im allgemeinen auch die 
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Übrigen Größen anders sein. Es wird sich fragen, ob diese Ver- 
änderlichkeit sich auch auf den Eintritt erstrecke. 

Unter der Voraussetzung stoßfreien Eintrittes und rechtwinkligen 
Austrittes nimmt die Durchflußgleichung die Gestalt an 

2^fl„ — V = 2i/iC„, . 

Nun darf angenommen werden, daß das wirksame Gefälle H^ 
sich von einem Wasserfaden zum anderen nicht wesentlich ändert. 
Ferner tritt das zweite Glied links gegentiber dem ersten stark 
zurück, so daß selbst unter der Voraussetzung, daß c, nicht für 
alle Wasserfäden denselben Wert habe, doch die linke Seite als 
unveränderlich gelten kann. Das ist natürlich auch mit der rechten 
Seite der Fall, und es erscheint somit die Annahme zulässig, daß 
in der zylindrischen Eintrittsfläche sämtliche Wasserfäden dieselbe 
Geschwindigkeit besitzen und dementsprechend auch unter demselben 
Drucke stehen. 

136. Bei der Berechnung einer langsamgehenden Franeis-Tur- 
bine wählt man zunächst die Geschwindigkeit Cg im obern Saugrohr- 
querschnitt; es sei 'etwa 

^*f <0.05i/„ (205) 

Aus Cj, und der Wassermenge Q findet man unter Berück- 
sichtigung vorhandener Verengungen im Saugrohr dessen Eintritts- 
durchmesser Dg. Sodann wähle man den Innern Raddurchmesser D^ 
erheblich größer, damit man Platz genug für einen sanften Über- 
gang aus dem Laufrad ins Saugrohr bekomme; es sei vorläufig etwa 

7^ = 1,2 bis 1,4 Dg (206) 

Ferner sei die Geschwindigkeit, mit der das Wasser vom Laufrad 
wegfließt, 

r/ = C3 (207) 

Man kann nunmehr die Austritts breite \ des Laufrades vor- 
läufig aus der Beziehung berechnen 

7rl>,[;,= ^, (208) 

Die Anzahl der Schaufeln im Laufrad sei etwa 

^2 = -^2Vf bisi),]/^^^^, . . . (209) 

wobei Z>g und h^ in Zentimetern zu messen sind. 

Für die Schaufeldicke am Austrittsrand kann man nehmen 
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Dabei wird man je nach Bedürfnis die Werte von Z>j, u^ und 
n einander anpassen. 

Mit der Geschwindigkeit Cq, die man aus dem Diagramm be- 
kommt, kann man nunmehr das Leitrad vollständig bestimmen, 
sobald man noch über die Schaufelzahl 

Zq = z^ bis 1,2b 2^ (219) 

und über die Schaufeldicke Sq am Austrittsrande verfügt hat. Es 
findet sich die lichte Kanalweite 

«0 = ^0 sin «o — ^o, (220) 

und endlich erhält man die axiale Radbreite h^ aus der Gleichung* 


^o«o^o = ; (221) 

Vom Laufrad kennt man bereits den äußern Durchmesser D^ 
und den Innern Do, die Schaufelzahl z^ und aus dem Diagramm 
den Ansatzwinkel ß^. Für den Austritt ist bekannt 

«2 = "i;^ (222) 

und die absolute Austrittsgeschwindigkeit c^. 

Es ergibt sich die relative Austrittsgeschwindigkeit 

V = t'o^ + t'.^; (223) 

für den Auslaufswinkel ß^ ist 

sin ^2 = ^, (224) 

Wo 

m 

die lichte Kanalweite 

«2 = <2 sin ß^ — s^, 

und endlich findet man die lichte axiale Kanalbreite h^ aus der 
Gleichung 


z.aoK = -^ (225) 

137. Schaufelang. Erst beim Aufzeichnen der Schaufeln wird 
es sich zeigen, ob die Annahmen zweckmäßig gewählt wurden; wenn 
nötig, muß man nochmals darauf zurückkommen. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Auslauf der Schaufeln im 
Hinblick darauf zu widmen, daß das Wasser sowohl aus dem Leitrad 
als auch aus dem Laufi'ad zwanglos austreten soll. Nach Abschnitt 69 
w^ird dies angenähert der Fall sein, wenn man die Ausläufe nach 
Evolventen krümmt. Diese müssen die Radumfänge unter den 
Winkeln ccq bzw. ß^ schneiden. Fig. 175 läßt erkennen, wie man 
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die Grundkreise dieser Evolventen mit Hilfe jener Winkel bestimmen 
kann. Es ist darin auch angegeben, wie die Evolventen durch 
Kreisbogen ersetzt werden können. 

Die Leitschaufeln sind innen so kurz zu halten, daß sie selbst 
in völlig geöffnetem Zustande das Laufrad nicht berühren. 



wSchaufB/n 




Fig. 175. 



Der übrige Teil der Schaufel ist so zu entwerfen, daß er dem 
Wasser möglichst gute Durchflußbedingungen bietet. Bei den Lauf- 
radschaufeln ist der Ansatzwinkel ß^ in dem Sinne einzuhalten, daß 
der Zuschärfungswinkel ungefähr von der relativen Eintrittsrichtung 
halbiert wird. Beim Ansatz der Leitschaufeln ist ebenso auf die 
Richtung des Eintrittes Rücksicht zu nehmen. So muß z. B. bei 
einer Turbine mit Spiralgehäuse der Ansatz fast tangential ge- 
richtet sein. 

Nicht zu vergessen ist, daß die Eintrittsbreite hy^ des Laufrades 
etwas größer als die Austrittsbreite h^ des Leitrades sein soll, damit 
nicht schon bei einer kleinen Ungenauigkeit in der Lagerung der 
Turbine eine Verengung des Austrittes aus dem Leitrad erfolge. 

138. Normale Turbine. Um die Abmessungen einer normalen 
Turbine zu erhalten, wäre etwa folgender Weg einzuschlagen. 

Das wirksame Gefälle darf nach Abschnitt 98 etwa angenommen 
werden zu 

H^ = 0,88 bis 0,92 J3^, .... (226) 

je nach den Umständen. 

Die Geschwindigkeit im obern Saugrohrquerschnitt werde ge- 
wählt: 

C3« = 0,05 bis 0,06. 25FjH^ .... (227) 



]7C £H^ besonderen Turbinenformen. 

Mit dlH^T Aniiahme findet sich der Saugrohrdurchmesser 2>, 
uzit^r berücksichti^ng der Verengong: durch alllSllig vorhandene 

IjdJf/^^tT u. dgl. 

Der Aui?tritt<fdurchmes«erZ>2 des Laufrades wird gewöhnlich sein: 

I^* = I>s» (228) 

alhO auch V^^^s (229) 

.Setzt man schätzungsweise 

c, = 1 ,2 bis 1,25 c,', (230) 

ho kann man die Geschwindigkeit des halben Nutzgefälles 

f = j/2p|'(lf,-|^) .... (231) 

ben'chnen, und damit ist die Grundgleichung 

t.« = 2uic^^ (232) 

(>i^timmt. 

Man wird die Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades etwa 
wählen 

u^ = v (233) 

Nimmt man noch den Eintrittswinkel an 

(io= 18 bis 20 bis 22^, .... (234) 

hu kann man das Eintrittsdiagramm aufzeiohnen und daraus die 
fin">ßen r„ und /?j ermitteln. 

Man K^hreitet darauf zur Wahl des äußeren Raddurchmessers D^, 
bei der man darauf zu sehen hat, daß das Wasser längs des äußern 
Kränzt'S nicht zu heftig abgelenkt wird, damit keine Ablösungen 
t'nistehen. E.^ sei etwa 

2)i>l,15A bis 1.2 2), (235) 

Für die Tmlaufzahl hat man 

"= p- ' l236) 

Die lichte Hreito h dos Leitrades kann vorläufig aus der Glei- 
chung bestimmt wonien 

^V.-ri)^=^ (237' 

wenn mrtu M*h.^U'unsrs weise für das Verhältnis zwischen der lichten 
KiUirth\t*ito und der Schaufolioiluns: den Wen einsetzt 



r 
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Die Zahl der Leitschaufeln sei etwa 



(239) 



oder z = 2 bis 2,5V2>3L. 

In diesen Formeln sind D^ und- Iq in Zentimetern einzusetzen. 
Die Dicke der Schaufeln am Austrittsrande sei bei Annahme 
von Gußeisen als Material etwa 

Sq = 0,2 Vb^his 0,2b VbQ (240) 

Die lichte Kanalweite ist 

ao = fo sin «0 — ^0 (241) 

Damit findet man die endgültige lichte Leitradbreite Öq aus 
der Gleichung 

^o«o«'o=^ (242) 

Die Breite des Laufrades beim Eintritt ist etwas größer zu 
nehmen. 

Die Anzahl der Schaufeln im Laufrad sei etwa 

z^ = 0,8zQhiszQ; (243) 

die Schaufeldicke am Austrittsrand mag etwa genommen werden 



5^ = 0,10 bis 0,12 VD^ für Guß, 
s^ = 0,06 bis 0,08 VD^ für Blech 



,} ■■ 



(244) 



wobei X>j in Zentimetern einzusetzen ist. 

Die Besprechung der Austrittsverhältnisse soll zunächst noch 
etwas zurückgestellt werden (vgl. Abschnitt 140). 

139. Bei der schnellgehenden Turbine hat man auf einen kleinen 
Durchmesser und eine große Umfangsgeschwindigkeit zu halten. 
Damit der Durchmesser möglichst klein ausfällt, nimmt man eine 
große Austrittsgeschwindigkeit aus dem Laufrad an; man läßt sich 
also große Austrittsverluste gefallen, die man dann durch ein ko- 
nisches Saugrohr wieder herabzuziehen sucht. Die Umfangsgeschwin- 
digkeit steigert man dadurch, daß man mit stark gestautem Durch- 
fluß arbeitet, also den Ansatzwinkel /S^ klein wählt. 

Das wirksame Gefälle ist etwas niedriger anzuschlagen; man 
setze etwa 

H^ = 0,85 bis 0,88 H^ (245) 

Für die Eintrittsgeschwindigkeit im obern Saugrohrquerschnitt 
nehme man etwa 

Esc her, Waaaerturblnen. 12 
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m 

:/- = 0,06 H. bis 0.10 IT, (246) 

i 

I>fc.TT 'n ^r.dt:: sich die obere Sau^ohrweite D,. Auch hier sei 

cV = ^s (247) 

TTDC 

D., = D^ (248) 

T'rszr^T ifi Tingefahr 

c. = 1,2 bis 1,25 (-/ (249) 

Khi. *-rhäh mit diesen Annahmen die Geschwindigkeit des halben 



=1 -•"^."•-jD (^*^) 



Er wird ungefähr 

r = 0,6bis063^2<//f.. 

I>ie Umfangsgeschwindigkeit «^ betrage 

M^ = rbis 1,1 r (251) 

oder selbst mehr. 

Wählt man noch den Austritt^winkel aus dem Leitrad 

ft^ = 18 bis 20^ (252) 

bo kann man das Eintritt^diagramm aufzeichnen und demselben die 
Werte von c^ und ß^ entnehmen. 

Der Eintrittsdurchmesser ^ird möglichst klein gewählt 

D^Z:0,9D^ (253) 

Die Rechnung wird im weiteren ganz wie bei der Xormaltnrbine 
fortgeführt. Für die Eintrittshreite ?>j des Rades ergibt sich ein sehr 
großer Wert; er i>t etwa 

?/j > 0,5 Dj . 

140. AoiKtritt an» dem I^nfrad. Die Austrittsverhältnisse bei 
Francis-Turbinen mit axialer Ablenkung des Wassei^ sind von ver- 
wirk»-]V'r Art. Y^t j'-den Punkt des Meridianes der Austrittsflfiche 
>!*»♦ '>«^ iJ^ ^rr,**«*T Tj und die Umfangsgeschwindigkeit «j wieder 
«'if.t't v'.'itf *Vtr* Da- Wasser ist nach dem Austritt aus dem 
litiu<fi./.t i,v • »r v « r iij ^-iner Änderung de« Bowe^rungsinstandes 
*^i^»'.««t! .i.«' 1, i.f;^ ij/.^j dah'T über die Verroilung des Druckes 
tii.«; i.«,ii ',t..,. ♦ V* -'Ji'k'M iJTi'l Richtung des Wassers von vom- 
iitift'ii » .tu-.- iii .-• "f v.'t .- t;ji;Mj. Wir können diese Fragen nur in 
s f.M-mtivi ii-.i I '.».",. ■' •>« }.;j;j'J*Irj. Wühl sind in den letzten Jahren 
Uli' ru.ivii, j^.i r* . .,1 f l'.rt'.i'«' VIT?'' lji<^*dene Versuche gemacht worden. 
<iu. i^.iu./.i J^tijt iifM.jtijM' m«-mj jn;iiiif'maii>ch zu verfolgen* und es ist 
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auch gelungen, unter gewissen Annahmen über die Kranzprofile 
und die Art des Durchflusses die Aufgabe zu lösen. ^) Allein diese 
besonderen Annahmen umfassen, was die Kranzprofile betrifft, gerade 
die wichtigsten Formen nicht, wie sie aus den Bedürfnissen der 
Praxis herausgewachsen sind. Sodann sind die Annahmen über 
die Art der Bewegung einseitig auf Wirbelfreiheit gerichtet; dagegen 
wird die Reibung an den Kanalwänden nicht in Betracht gezogen. 
Nun ist aber leicht einzugehen, daß ein Wirbel, der am Punkte W 
(Fig. 173 und 174, Abschnitt 134) auftritt, wo der Kanal noch weit 
und die Geschwindigkeit klein ist, keine große Tragweite haben kann. 
Viel wichtiger ist es, und das muß mit allem Nachdruck betont 
werden, das Wasser dort, wo der Kanal am engsten ist, gut 
aber kurz zu führen. 

Jede Behandlung des Problems beruht auf der Annahme, daß 
auf einem Parallelkreise in allen Punkten derselbe Bewegungszustand 
bestehe. Daraus würde folgen, daß alle Wasserfäden, die irgend 
einen Parallelkreis schneiden, in ihrer Gesamtheit eine Drehfläche 
bilden; dieselbe möge als Stromfläche bezeichnet werden. Das 
Ziel ist, die Schaufeln derart zu gestalten, daß sie das Wasser ohne 
Umfangsgeschwindigkeit in das Saugrohr entlassen. 

Nehmen wir vorläufig an, wir könnten die 
Stroüiflächen zu zwei gegebenen Kranzprofilen 
bestimmen, und es seien in Fig. 176 eine Anzahl 
von Meridianen von Stromflächen eingezeichnet, 
die sich zu gleichen Teilen in das Wasser teilen. 
Die Käume zwischen den einzelnen Stromflächen 
sollen Wasserstraßen genannt werden. Aus dem 
Querschnitt der Wasserstraßen ergibt sich für 
eine bestimmte Durchflußmenge die meridionale 
Geschwindigkeit; die Meridiane oder Stromlinien 
geben ihre Richtung an. 

Kennt mau für irgend einen Punkt A der Austrittskante die 
Geschwindigkeit r^', mit der das Wasser vom Laufrad wegfließt, 
so ist es leicht, die Beschaffenheit des Schaufelrandes an der be- 
treffenden Stelle so zu gestalten, daß das Wasser rechtwinklig zum 
Umfange austritt. Wenn man den Kegel AK, der die Stromfläche 

\) l*ra§il, „Über Flüssigkeitsbewegungen in Rotationshohlräumen", Schweiz. 
Bauzeitung 1903, Bd. 41, S. 207. „Die Bestimmung der Eranzprofile und der 
JSchanfelprofilo für Turbinen und Kreiselpumpen", a. a. O. Bd. 48, S. 277. 

Lorenz, „Neue Grundlagen der Turbinentheorie". Zeitschr. f. d. ges. 
Turbinen wesen 1905, S. 257. „Theorie und Berechnung der Vollturbinen und 
Kreiselpumpen", München u, Berlin 1906. Zeitschr. d. Vereins deutsch. In- 
genieure 1905, S. 1670. 

Bauersfeld, Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingenieure 1905, S. 1670. 
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im Parallelkreis durch A berührt, mit den Schaufeln zum Schnitt 
bringt und abwickelt, so erhalt man das Bild Fig. 177. Als Be- 
dingung für den zwanglosen Austritt darf man auch hier näheruiigs- 
weise die £volventcnform des SchauTeluuBlaufes gelten lassen. 

Macht man AA' gleich der Schaufelteilung t^^AA, und zieht 
man in Bj die Tangente an die Evolvente bis Ej^ , so ist A^ E^ ^ 
A'E' = m^. Soll der Austritt recht- 
winklig erfolgen, so ist die Bedin- 
gung hierfür 

in, Cj 

K ~«»' 
Bezeichnet c^' die Geschwindigkeit, 
mit der das Wasser vom Laufrad 
wegfließt, so ist femer 



Sodann laßt sich für die Schautel- 
teilung 'j der Ausdruck aufstellen 




wo n die Umlaufzahl bedeutet. Durch Verbindung dieser drei 
Gleichungen erhalt man 

™._1°.; (2M) 

Diese Größe «j, die wir als den rechtwinkligen Kanal- 
abstich bezeichnet haben, ist in der Richtung der Erzeugenden 
des Bcrühruitgskegels KA zu mes- 
sen. Sie ist unabhängig vom 
Halbmesser und kann darum als 
bequeme Grundlage für das Auf- 
zeichnen des Schaufelrandes die- 
nen, sobald nur c^' bekannt oder 
angenommen ist. Es bedarf im 
weiteren hierzu außer der Kenntnis 
der Teilung tj imr noch derjenigen 
der Schaufeldicke. Dabei gilt aber 
nicht die wirkliche Dicke ä^, son- 
dern die scheinbare Dicke s,', die 
sich aus dem Schnitt mit dem Kegel AK (Fig. 176) ergibt. Wie 
diese ermittelt wird, ist aus Fig. 178 zu ersehen. Es ist darin ein. 




S^ 



Fig. 178. 
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Stück der Austrittskante dargestellt, von der vorausgesetzt ist, daß 
sie in einer Meridianebene enthalten sei. 

Gegeben sind t^ und m^ in der Ebene ÄK, Damit und mit s^ 
vird der Normalschnitt AN durch den Schaufelrand konstruiert 
und in der Umklappung gezeichnet. Es ergibt sich daraus die 
Uniklappung des Schnittes AK und die scheinbare Dicke s^\ 

141. Die Stromlinien lassen sich im allgemeinen nur unter ge- 
wissen willkürlichen Annahmen ziehen. Es mag z. B. vorausgesetzt 
werden, daß sich die Stromflächen gleichmäßig sowohl in den Quer- 
schnitt als auch in das Wasser teilen, d. h. daß in jedem Punkte 
der die Stromlinien normal schneidenden Trajektorien dieselbe meri- 
dionale Geschwindigkeit herrsche. Es soll dabei der Einfachheit 
wegen keine Rücksicht auf die Verengung der Querschnitte durch 
die Schnufeldicke genommen werden. 

Hat man die beiden Kranzprofile nach Fig. 179 gewählt und 
die Flächen i'^ und F^ in x flächengleiche Ringe geteilt, wobei für 
F.^ eine Parabel gute Dienste leistet, so ziehe 
man nach dem Augenmaß die Stromlinien und 
einige Normaltrajektorien. Darauf ändere man 
durch Probieren die Stromlinien so lange ab, bis 
in ein und derselben Trajektorie das Produkt 
r-Jh für jede Wasserstraße den nämlichen Wert 
annimmt. Die Geschwindigkeit c^' unmittelbar 
nach dem Austritt ergibt sich aus der Gleichung 

Q 







Fig. 179. 



Mit r,' läßt sich nach Gl. 254, Abschnitt 140, 
der rechtwinklige Kanalabstich m^ berechnen, und damit kann der 
Schaufelrand bestimmt werden. 

Die Frage, in welchem Sinne die Annahmen und damit auch 
die Ergebnisse fehlerhaft seien, läßt sich folgendermaßen beant- 
worten. Da das Wasser eine axiale Ablenkung erfährt, muß der 
Druck gegen die Achse hin zunehmen, also wird die Durchfluß- 
und die Austrittsgeschwindigkeit der inneren Fäden kleiner aus- 
fallen als nach unserer Annahme. Die Stromlinien müßten also 
etwas nach außen verschoben werden. 

Die einfachste und bequemste Annahme wäre die, daß die Ge- 
schwindigkeit Cg', mit der das Wasser vom Laufrade wegfließt, 
überall dieselbe sei. Das würde bedeuten, daß der Druck p^ in 
allen Punkten des Austrittes der nämliche sei. In diesem Falle 
wäre auch der rechtwinklige Kanalabstich 
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m« 



60 



z^n 



für alle Punkte des Austrittes konstant. Da man hier die Strom- 
linie nur noch braucht, um die Richtung festzulegen, in der der 
Abstich zu messen ist, und da ein kleiner Fehler hierbei nicht von 
Belang sein kann, genügt es, die Stromlinien nach dem Augenmaß 
einzuzeichnen. 

Für den Camererschen Schnelläufer Fig. 180 wird die An- 
nahme offenbar recht gut zutreffen; allein die Übereinstimmung ist 
etwas teuer erkauft. Der innere Schaufelrand läuft noch iveit der 
Nabe entlang, nachdem das Wasser bereits seine Energie mit 
der Annäherung an die Achse beinahe vollständig abgegeben hat. 
Die Verlängerung der Schaufel muß eine Vermehrung der Reibung 

zur Folge haben. 

Man darf die Voraus- 
setzung auch für die Nor- 
malturbinen (Fig. 181) als 
Näherung gelten lassen, 
sofern für die Austritts- 
kante die Bedingung er- 
füllt ist 

In diesem Falle darf 
man indessen nicht beide 
Kranzprofile zugleich an- 
nehmen. Man geht am besten von dem äußeren Kranzprofil und 
der Austrittskante aus, zieht vorläufig die Stromlinien nach dem 
Augenmaß und ändert sie so lange ab, bis für jede der x vorhan- 
denen Wasserstraßen 

X 

Daraus ergibt sich genügender Anhalt, um das obere Kranz- 
profil zu zeichnen. Der Schaufelrand kann sodann mit m^ = const. 
bestimmt werden. 

Man findet häufig, daß die konische Erweiterung schon im 
Laufrad sehr kräftig einsetzt (vgl. Fig. 173 u. 174, Abschnitt 134). 
Damit wird aber die Beurteilung der Austrittsverhältnisse erst recht 
unsicher und auch wohl der Austritt selbst unregelmäßig. Kann 
man ein genügend langes konisches Saugi'ohr anbringen, so dürfte 
es ratsamer sein, die Erweiterung für dieses aufzusparen; der Druck- 
umsatz bleibt schließlich derselbe. Die starke Erweiterung des Lauf- 





Fig. 180. 



Fig. 181. 



Die Francis-Turbine. 
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radaustrittes wäre somit als Notbehelf für deu Fall vorzubehalten 
wo e's an Kuum fehlt, dem Saugrobr die gehörige Länge zu geben. 
142. Das Aufzeichnen der SchanfelD. Die doppelt gekrUmmteD 
Schaufelfläehen werden am einfachsten durch zwei Scharen von 
ebenen Schnitten dargestellt. Die eine Schar wird durch £benen 




FiR. 182. 



erzeugt, die in gleichen Abständen normal zur Achse durch die 
Turbine gelegt werden; die zweite Schar wird durch Axialebencn 
untfir gleichen Winkeln gebildet, wobei man die Schnitte in der 
Uniklappung zeichnet. Vgl, Fig. 182. M 

') Die Turbine lab berechnet fUr ein reines Gefalle von 7,5 m, eine maxi- 
niAlc Wassermenge von 300 1 pro Sek. und S3S Umlftule in dar Minute. 



184 



Die besonderen Turbinenformen. 



Beim Entwerfen hat man als gegebene Ausgangspunkte anzu- 
sehen: die Kranzprofile und die Anzahl der Schaufeln, femer für 
den Eintritt den Durchmesser, den Ansatzwinkel und die Schaufel- 
dicke, und sodann für den Austritt den rechtwinkligen Kanal- 
abstich m^ = Ay^M und die Schaufeldicke. 

Man beginnt mit dem Schaufel profil längs des äußeren Kranzes, 
das die stärkste Krümmung zeigt, bei dem am leichtesten Ablösungen 
des Wassers eintreten werden und das darum am vorsichtigsten zu 
behandeln ist. Den vollständigsten Überblick über die Krümmungs- 
verhältnisse des Profiles ergäbe die Abwicklung mit der Schmiegungs- 
fläche, d. h. mit der windschiefen Fläche, die durch die Tangenten 
der Kurve gebildet wird. Da dieser Weg aber recht mühsam ist, 
empfiehlt sich folgendes Verfahren. Es sei in Fig. 183 der Meridian 

einer Drehfläche und 
der Grundriß einer da- 
rin enthaltenen Kurve 
gegeben. Man lege über 
diese Kurve einen trep- 
penförmigen Linienzug, 
der abwechselnd aus 
Stücken von Parallel - 
kreisen und Meridianen 
besteht. Es ist hierbei 
zweckmäßig, die Stufen - 
höhe in der Richtung 
des Meridianes konstant 
zu nehmen und durch 
die Kurve halbieren zu lassen. Durch Übertragung dieses Treppen- 
zuges in rechtwinklige Koordinaten erhält man eine Abbildung der 
Kurve, die für unendlich kleine Stufen völlig längen- und winkeltreu 
wäre, und die man daher durch Wahl genügend kleiner Stufen beliebig 
genau erhalten kann. Da es ebensogut möglich ist, von der Ab- 
bildung in den Grundriß überzugehen, wird ein kombiniertes Ver- 
fahren am Platze sein: man zieht die Kurve zuerst dort, wo man 
die ])este Übersicht hat; man wird z. B. den Ausatz der Schaufel im 
Grundriß annehmen und in die Abbildung übertragen, dagegen den 
Auslauf im Abbilde beifügen und erst hernach in den Grundriß 
übertragen. 

Der Ausgang muß lang genug sein, daß sicli die Schaufeln 
genügend, etwa um die halbe Teilung, überdecken. 

Die Eintrittskante wird fast immer gradlinig, und zwar parallel 
zur Achse angelegt. Obwohl man sie beliebig anders annehmen 
könnte, sprechen Gründe der Bequemlichkeit für diese Annahme. 




Fig. 183 
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Weiterhin wäre die Austrittskante zu wählen. Auch hier sprechen 
(Jründe der bequemeren Durchführung für eine besondere Annahme; 
man pflegt sie in eine Axialebene zu legen. 

Sodann geht man dazu über, das oberste Schaufelprofil zu ent- 
werfen: Man beginnt damit, nach Fig. 177 den Auslauf in der Ab- 
wicklung des Berührungskegels aufzuzeichnen und in den Grundriß 
zu übertragen ; der übrige Teil kann gleichfalls im Grundriß unter 
Einhaltung des Eintrittswinkels ohne weiteres angeschlossen werden, 
da sich die Krümmungsverhältnisse in dieser Projektion deutlich 
genug ü])erselien lassen. 

Anstatt sich nunmehr mit den etwas problematischen Strom- 
linien herumzuschlagen, wird es in den meisten Fällen genügen, 
noch den zylindrischen Mittelschnitt abzuwickeln, der die Austritts- 
flächc in zwei gleiche Teile zerlegt. Man darf von dieser Zylinder- 
fläche annehmen, daß sie sich namentlich bei erweitertem Austritt 
des Laufrades gut genug an die mittlere Stromfläche anschmiege, 
um damit ohne merklichen Fehler unter Verwendung der ent- 
sprechenden Gr(*)ßen t^ und m^ und unter Berücksichtigung der 
scheinbaren Schaufeldicke nach Fig. 178 die Gestalt des Schaufel- 
randes festlegen zu können. 

Diese drei Hauptprofile liefern für jeden Schnitt normal zur 
Achse drei Tunkte. Ergänzt man die Normalprofile nach dem 
Augenmaß, indem man gleichzeitig die Axialprofile bestimmt und 
die ])eiden Profilscharen aneinander verbessert, so gelangt man ohne 
zu großen Arbeitsaufwand zu einer vollständig bestimmten Fläche. 
Gelegentlich erkennt man im Verlaufe der Arbeit, daß man in den 
Annahmen fehlgegriffen hat. Unter Benutzung der inzwischen ge- 
machten Erfahrungen wird man imstande sein, die Annahmen zu 
verbessern und die Arbeit zum guten Ende zu führen. 

Bei Gußschaufeln ist die Bestimmung für die Rückfläche 
nochmals besonders durchzuführen und dabei an allen Punkten 
für Einhaltung der gehörigen Wandstärken zu sorgen. Bei Blech- 
schaufeln stehen die beiden Flächen um die Blechdicke von- 
einander ab. 

In Bezug auf das Aufzeichnen der Leitschaufeln genügt es, auf 
früher Gesagtes zu verweisen. 

143. Der Wirkungsgrad guter Francis -Turbinen kann unter 
günstigen Umständen 85 v. H. erreichen und selbst überschreiten. 
Derartige Zahlen werden erhalten bei normalen Turbinen mit einem 
Ansatzwinkel ß^ von rund 90®, die mit konisch erweitertem Saug- 
Yohr versehen sind. Vorausgesetzt ist normaler Gang, d. h. stoß- 
freier Eintritt und rechtwinkliger Austritt. 



^'^ii Die bosonileron Turbinenfonnen. 

Langsam gehende und Schnelläufen de Turbinen arbeiten mit 
n^-'Aas größeren Verlusten und ergeben etwas geringere Wirkungs- 
:rraJe. 

Wird der Turbine mehr oder weniger Wasser zugcfühit, als 
dorn normalen (Jango entspricht, so sinkt auch der Wirkungsgrad. 
Legt man Wert darauf, daß die Turbine bei stark vermindertem 
Zufluß noch einen recht günstigen Wirkungsgrad aufweise, so kann 
man dies bei Turbinen mit Finkschen Drehschaufeln dadurch er- 
iviohon. daß man sie bei der vollen Wassermenge mit starker Über- 
fUlhing arbeiten läßt. 



V. Das Regulieren. 



16. Kapitel. 
Das Regulieren der Durchflußmenge. 

144. Das Wesen des Regulierens. Das Regulieren kann sich 
auf zwei verschiedene Richtungen erstrecken. Entweder will man 
den Durchfluß mit dem vorhandenen Zufluß in Einklang bringen, 
oder es ist die Leistung der Turbine mit der Belastung ins Gleich- 
gewicht zu setzen, so daß eine gleichförmige Geschwindigkeit erzielt 
wird. Die erste Aufgabe wird dadurch gelöst, daß man den Durch- 
flußquerschnitt dem vorhandenen Zuflüsse entsprechend verändert. 
Bei der zweiten Aufgabe wird die Leistung der Turbine der augen- 
blicklichen Belastung angepaßt; dies geschieht in der Regel auch 
durch Veränderung der Durchflußmenge, indem man den Durch- 
flußquerschnitt entsprechend größer oder kleiner macht. In beiden 
Fällen wird somit der Durchflußquerschnitt verändert; man ver- 
wendet für die Lösung beider Aufgaben dieselben Mittel. 

Eine Turbine sei derart beschaffen, daß sie bei einem gewissen 
Gefälle H eine bestimmte Wassermenge Q durchfließen läßt. Geht 
der Zufluß auf einen Betrag Q^ zurück, so bleibt der Durchfluß 
zunächst auf der alten Höhe. Der Oberwasserspiegel muß daher 
so lange sinken, bis der Durchfluß gleich dem Zufluß geworden 
ist. Der Oberwasserspiegel stellt sich auf ein gewisses Gefälle H^^ 
ein, dessen Größe sich aus der Beziehung 

Q V H 

ergibt. Der Durchfluß regelt sich also von selbst; man erleidet 
aber dabei eine unverhältnismäßig große Einbuße an Energie, wie 
folgender Überschlag zeigt. Für das Verhältnis der Leistung im 
neuen Zustande gegenüber des früheren findet sich unter der 
Voraussetzung, daß der Wirkungsgrad derselbe geblieben sei: 
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Fig. 184. 



Die Leistung nimmt also mit der dritten Potenz der Wasser- 
menge ab. Tatsächlich ist das Verhältnis noch ungünstiger, weil 
die Umlaufgeschwindigkeit, die unverändert bleiben soll, nicht dem 
verminderten Gefälle entspricht, so daß der Wirkungsgrad schlechter 

wird. Der Verlust rührt in der Hauptsache 
davon her, daß das Wasser nach Fig. 184 
um die Höhe H — Hj^ tot herunterfällt, ohne 
Arbeit zu verrichten.^) 

Diesen Verlust kann man vermeiden, 
indem man den Durchflußquerschnitt derart 
verengt, daß das ursprüngliche Gefälle er- 
halten bleibt. In diesem Falle geht die 
Leistung, immer unter der Voraussetzung, 
daß der Wirkungsgrad sich nicht ändere, 
nur im Verhältnis zur Wassermenge zurück. 

Die Vorrichtungen zur Verminderung des Durchflußquerschnittes 
bilden einen wichtigen Bestandteil der Turbinen. Sie mögen mit 
dem Namen Abschützung belegt werden. 

Bei der Turbine mit gestautem Durchfluß stehen Geschwindig- 
keiten, Querschnitte und Wassennenge in eindeutigem Zusanmienhang 
unter sich und mit dem Gefälle. Sollen daher bei unverändertem 
Gefälle die Geschwindigkeiten dieselben bleiben, so müßte man die 
sämtlichen Querschnitte gleichzeitig der Wassermenge entsprechend 
ändern. Das führt aber zu Schwierigkeiten, "zu deren Überwindung 
bis anhin nur schwache und erfolglose Versuche gemacht worden 
sind. Man begnügt sich der Einfachheit wegen damit, den Leitrad- 
querschnitt allein zu verändern, während beim Laufrad alles gleich 
bleibt. Dabei wird freilich das Verhältnis der Geschwindigkeiten 
zueinander gestört und der Wirkungsgrad herabgezogen. 

Anders liegen die Dinge bei der staufreien Turbine. Hier 
sind die Geschwindigkeiten nur vom Gefälle abhängig. Das Lauf- 
rad bietet dem Wasser ohnehin schon einen überreichlichen Quer- 
schnitt, und wenn der Überschuß bei Verminderung des Wasser- 
zuflusses noch größer wird, so verdirbt das nicht viel am 
Wirkungsgrad. 

Wo die Anlage nur eine einzige Turbine enthält, ist es wichtig, 
daß diese imstande sei, auch kleine Teile der vollen Wassermenge 
noch mit gutem Wirkungsgi'ad auszunützen. Besteht aber die 
Anlage aus mehreren Einheiten, so tritt dieser Gesichtspunkt zurück; 

^) Es ist hierbei der Einfachheit wegen angenommen, daß der Unter- 
wasserspiegel unverändert bleibe. In den meisten Fällen wird er mit der 
Wassennenge sinken; das GefäUe nimmt etwas zu, und das verbessert die 
Sache ein klein wenig. 
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denn wenn das Wasser nicht mehr zum Betriebe des Ganzen aus- 
reicht, wird man eine oder mehrere Einheiten ausschalten und die 
übrigen annähernd voll, also möglichst günstig arbeiten lassen. 

146. Zellenregnliernng. Enthält die Turbine eine größere 
Anzahl von Leitkanälen, so kann der Durchflußquerschnitt dadurch 
vermindert werden, daß man eine entsprechende Zahl von Kanälen 
zudeckt. Man bezeichnet dies als die Zellenregulierung, da die 
Kanäle wohl auch Zellen genannt werden. 

Die Laufradkanäle treten abwechselnd aus dem geschlossenen 
Teil in den offenen und umgekehrt. Bei der staufreien Turbine, 
die in der Luft arbeitet, kann das Wasser im Laufrad sofort beim 
Eintritt in den offenen Teil seine normale Geschwindigkeit an- 
nehmen, da die Kanäle vorher nur Luft enthielten; es setzt seine 
Bewegung ungestört fort, wenn der betreffende Laufradkanal unter 
den toten Teil des Leitrades gelangt; denn die Luft kann ungestört 
nachströmen. Verluste werden somit nur infolge der unvermeid- 
lichen Zersplitterung entstehen, die Fig. 128, Abschnitt 99, erkennen 
läßt. Der Wirkungsgrad wird unter der Voraussetzung, daß man 
die Zahl der Übergänge auf das Unvermeidliche beschränke, durch 
das Abschließen einzelner Leitkanäle nicht wesentlich herabgedrückt. 
Die Kanäle müssen also der Reihe nach zugedeckt werden. Damit 
die Belastung des Laufrades symmetrisch bleibe, pflegt man zu- 
meist die Zellen in zwei einander gegenüberliegenden Gruppen zu 
schließen. 

Ungünstiger liegen die Verhältnisse bei der Stauturbine, deren 
Laufradkanäle auch unter dem toten Teil des Leitrades gefüllt 
bleiben, sofern die Turbine unter Wasser arbeitet. Beim Eintritt 
in den offenen Teil muß das Wasser im Laufradkanal plötzlich 
beschleunigt werden, und umgekehrt erfährt es beim Austritt wieder 
eine plötzliche Verzögerung; beide Vorgänge sind aber mit größeren 
Energieverlusten verbunden, und es ergibt sich daraus, daß der 
Wirkungsgrad durch das Zudecken der Leitradzellen verschlechtert 
werden muß. Noch schlimmer fast sind die chemisch-mechanischen 
Wirkungen der bei den Übergängen auftretenden Wirbel. Die in 
den letzteren sich ausscheidende Luft oxydiert das Eisen der Kanal- 
wände, das Wasser spült die Oxydschicht weg und legt das Eisen 
immer wieder frei. So entstehen an den Kränzen und Schaufeln 
Ausfressuugen , die unter Umständen eine unglaubliche Größe er- 
reichen und zur völligen Zerstörung der Laufräder führen können. 
Wenn die Turbine wenig oder gar nicht taucht, so kann man das 
Übel nach beiden Richtungen mildern, indem man sie ventiliert, 
d. h. indem man Luft in die geschlossenen Leitradzellen einführt. 
Man setzt dadurch die Laufradkanäle in den Stand, sich vollständig 
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zu entleeren, wenn sie unter den geschlossenen Ti^il dea Leitrades 
kommen. 

In ihrer besseren Eignung für die Zellenregulierung liegt der 
wichtigste Vorzug der staufreien Turbine, die aus denselben Gründen 
allein für teil sohl ächtige Zuführung des Wassers in Betracht fällt. 

Die Hegulierung erfolgt stufenweise, da in der Rege] mindestens 
eine ganze Leitradzelle ein- oder ausgeschaltet werden muä. Ist 
die Zahl der Kanäle nicht zu klein, so fallen die Stufen fein 
genug aus. 

In dem folgenden sind einige der gebräachlichsten Zellen* 
abschlünse für Axialturbinen dargestellt. 

Die Klappe {Fig 18ö) reicht über 
eine bis zwei Leilzellen w eg Der Teller 
(Fig. 186) deckt m der Regel mehrere 
Leitkanille zugleich zu Die Steckschütze 
(Fig. 1H7) wird einzeln oder in Gruppen 
bewegt, sie gibt keinen vollkommenen 
Abschluß Werden die Zugstangen dieser 
drei Anordnungen als Rubren ausgebildet, 
so kunnen sie zum \ entilieren gebraucht 





werden. Einen noch an vollkommeneren Abschluß gibt die Dreh- 
klappe (Fig. 188) die zwei Zellen zugleich abdeckt. 




Alle diese Vorrichtungen können nur bei verhültnjsmäfiig 
-geringen Drücken zur Anwendung kommen. 

Bei mehrkränzigen Jonval-Turbinen werden etwa die einzelnen 
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Kränze je völlig durch ringförmige Teller zugedeckt. Das gibt 
indessen nur eine ganz grobe Abstufung. 

Bei teilsciil ächtigen Turbinen kommt sowohl für axiale als 
auch für radiale innerschlächtige Anordnung der einfachere und 
dauerhaftere Schieber (Fig. 189, 190, 191) zur Anwendung. Derselbe 
soll nach Fig. 189 beim Schließen gegen die Schaufeln laufen. 




.M.^ 



Fig. 190. 



Fig. 191. 



damit bei teilweisem Schluß das vor der Schieberkante eintretende 
Wasser an der Schaufel Führung finde. Der Schieber ermöglicht 
eine annähernd stetige Änderung der DurchfluBmenge. Fig. 190 ist 
für eine Girard-Turbine in der Schwammkrugschen Anordnung 
gedacht. Fig. 191 zeigt einen Schieber mit zwei symmetrischen 
Hillften, bei dem die Drücke sich völlig aufheben; dieser Schieber 
gibt daher auch bei hohem Drucke einen leichten Gang; dagegen 
ist der AbschluQ nicht vollkommen. 
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Da für den Schieber auf dem kanalfreicn Teil des Leitapparates 
noch Raum bleiben muß, kann sich der Wassereintritt nicht über 
mehr als die Hälfte des Umfanges erstrecken. Fig, 192 zeigt 
indessen, wie mittels eines geschickten Griffes der Schieber auch 
für vollschlächtige Turbinen verwendbar gemacht werden kann. 
Indem man die Eintrittsöffnungen der Leitkanäle auf der einen 
Hälfte des Umfanges um etwas mehr als die halbe Breite nach 
außen und auf der andern Hälfte um ebensoviel nach innen rückt, 
gewinnt man den freien Raum für zwei je einen Halbkreis um- 
fassende Schieber, die zu einem Ganzen verbunden sind und mit- 
einander gedreht werden. 

Es ist leicht einzusehen, daß dieser Gedanke sich auch auf 
innerschlächtige Turbinen übertragen läßt. 

Der Schieber wird mit mechanischen Hilfsmitteln bewegt und 
eignet sich daher auch für die automatische Regulierung. Dasselbe 
ist für die Steckschützen und die Drehklappen der Fall, wenn man 
sie durch den in Fig. 188 punktiert angedeuteten Zweinutenring in 
Gang setzt. Dagegen w^erden die Klappen und Teller (Fig. 185 
und 186) von Hand bedient. 

146. Regulieren vereinzelter Leitkanäle. Besitzt der Leit- 
apparat nur einen einzigen Kanal, so bleibt nichts anden^s übrig, 
als den Austrittsquerschnitt zu verändern. Fig. 193 zeigt einen 
vielgebrauchten Ein lauf für Tangentialräder , bei dem die Ver- 
änderung durch eine drehbare 
Zunge herbeigeführt wird (siehe 
Fig. 157, Abschnitt 119). Die Zunge 
öffnet sich imter dem Drucke des 
Wassers von selbst und braucht 
nur zugedrückt zu werden. Die 
maximale Ki'aft, die dabei aufzu- 
wenden ist, tritt auf, wenn die 
Zunge ganz geschlossen ist; sie 
läßt sich leicht bestimmen. 

Der feste Teil des Einlaufes 
soll auf die äußere Seite des Strah- 
les zu liegen kommen, damit das 
Wa^sser immer so flach als möglich 
auf die Schaufel treffe. 

Die Drehzunge gibt nur für 

eine ganz bestimmte Stellung einen 

parallelen Austritt der Wasserfäden. 

Verkleinert man die Öffnung, so 

Fig. 193. konvergieren die beiden Flächen, 
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und der Strahl wird seitlich auseinander getrieben; darunter leidet 
aber der Wirkungsgrad. Frei von diesem Fehler ist der Schieber- 
einlauf (Fig. 214, Abschnitt 159). Der Schieber ist mit Ausnahme 
des untersten Teiles ganz entlastet, und da er überdies mit Starr- 
schmiere gefettet wird, spielt er so leicht, daß er sich langsam von 
selbst öffnet. Er kann daher ebenso leicht durch einen Servomotor 
bedient werden wie die Drehzunge. 

Sowohl Zunge als Schieber sind zur Verhütung des Zusammen- 
rostens aus Bronze anzufertigen. Genau eingeschabt, geben sie 
einen dichten Abschluß, der allerdings bei der Zunge im Laufe 
der Zeit verloren geht. Beim Schieber hätte eine kleine Undichtigkeit 
wenig zu bedeuten, da nur aus dem untersten Teil etwas Wasser 
entweichen könnte. 

Einen vorzüglichen Einlauf für Tangentialräder liefert die 
konische Düse mit spitzer Reguliernadel nach W. A. Doble in S. Fran- 
cisco*) (Fig. 194 u. 195). Die Düse gibt selbst bei stark vorgescho- 
bener Nadel einen dichten, 
glashellen Strahl; erst bei 
stärkerer Verengung wer- 
den die Widerstände be- 
trächtlich. Voraussetzung 
ist, daß die Nadel gut zen- 
triert sei. Die dreiarmige 




Fig. 194. 




Fig. 195. 



Führung nach Fig. 194 hat den Nachteil, daß sich bei unreinem 
Wasser leicht Gras und Laub an die dünnen Stege anhängt. In 
diesem Falle wäre die Nadel nach Fig. 195 von hinten her durch 
eine Hülse zu führen. An und für sich wäre die erstere vorzuziehen, 
da sie genauer zentriert. 

Die Gewinde an Spindel und Stopfbüchse in Fig. 195 müssen 
dieselbe Ganghöhe haben. 

Die Konvergenz der Düse ist so stark zu nehmen, als mit 
Rücksicht darauf möglich ist, daß der Querschnitt auch bei ganz 



^) H. Hornberger, Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingenieure 1904, S. 1901. 
Es eher, WaBserturbineD. 13 
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zurückgezogener Nadel sich stetig verjüngen muß. Der Knopf der 
Nadel soll gerade so dick sein, daS er die MUndung noch altschlieSt. 
Wird die Nadel zum Zwecke der automatischen Geschwindig- 
keitsreguliening unter den Einfluß eines Servomotors gestellt, so 
ist darauf zu achten, daß die Änderung des DQsenquerschnitte» 
nicht dem Nadelvorachub proportional ist, sondern erst langsamer 
und später schneller vor sich gehl. Es bedarf daher einer besonderen 
Einrichtung, um die Änderungen der Geschwindigkeit und der 
Leistung einander proportional zu halten.^) 

Während die vorbeschriebenen Einrichtungen für Tangential- 
räder bestimmt sind, ist die auBenliegeude Schwinge (bascula 
extßrieure, Fig. 196) von Piccard 
in Genf für inncrschlächtige Räder 
gedacht. Der Strahl nimmt unter der 
scharten Kante des Schiobers eine 
kräftige Kontraktion an. Da seine 
Richtung in der Hauptsache durch dia 
der Kante gegen üb erliegen de Fläche 
bestimmt wird, hat die Stellung der 
Schwinge wenig Einfluß darauf. Der 
Druck auf den Schieber ist völlig 
ausgewuchtet; die Vorrichtung spi^t 
daher leicht. Die Dichtigkeit wird 
nicht auf die Dauer erhalten bleiben. 

Die soeben beschriebenen Einrichtungen sind für beliebig hohe 
Drücke zu gebrauchen. 

147. Spaltschieber. Die in den Spalt der vollschlachtigen Radial- 
turbine eingeschobene RingschUlze (Fig. 197 und 198) ist ein sehr 
\ einfaches und dauerhaftes Mittel, um alle Leit- 

kauäle zugleich beim Austritt zu verengen. Da 
sich die Drücke im Gteichgewiclit halten, spielt die 
_ _ Schütze leicht; sie kann bequem durch mechaniBcho 

Hilfsmittel bewegt werden und eignet sich darum 
sehr gut für automatische Regulierung. 

Bei Stauturbinen verursacht sie bedeutfinde, 
;\rljeitsverlU3te, da sich der Durch flußquerschnitt 
im Laufrad plötzlich erweitert. Wird bei der Francta- 
Tiu'bine die Schütze nach Fig. 198 von oben her; 
eingeführt, so kommt der Übelstand hinzu, daß dMt 
Fig. 197. Wasser am Radkranz keine Führung findet, so da^ 
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sich der Durchfluß ziemlich regellos vollziehen muß. Die auf die 
Laufradschaufeln nach amerikanischem Muster aufgesetzten Kämme 
können das nicht ändern und besitzen darum kaum irgend welchen 
Wert. Etwas besser wäre es, die Schütze in der entgegengesetzten 
Richtung eintreten zu lassen; dann bekäme das Wasser wenigstens 
am Radboden noch eine leidliche Führung. Bei der liegenden 
Anordnung hätte dies keine Schwierigkeiten. 





Fig. 198. 



Fig. 199. 



Ist die Ringschütze schmal, so erleiden die an der Kante 
streifenden Fäden eine Ablenkung rechtwinklig dazu, wie in Fiff. 199 
für einen frei austretenden Strahl angedeutet ist. Man kann fliesen 
Fehler vermeiden, wenn man an der Schütze die in Fig. 198 an- 
gedeuteten, zwischen die Leitschaufeln zurückreichenden Ansätze 
anbringt. 

Die Ringschütze wird bei der Fourneyron - Turbine etwa auch 
beim Austritt aus dem Laufrad angebracht. Der Einfluß auf den 
Wirkungsgrad ist wohl kaum wjeniger verhängnisvoll. Besser ge- 
stalten sich die Verhältnisse sowohl für die äußere Ringschütze als 
auch für den Spaltschieber, wenn man die Turbine mehrkränzig 
baut und jedesmal einen ganzen Kranz abdeckt. 

148. Finksche DrehschaufeL Die beste Vorrichtung, um gleich- 
zeitig alle Leitradkanäle beim Austritt zu verengen, besitzen wir in 
der Drehschaufel von Fink (Fig. 200 und 201). Sämtliche Leit- 
schaufeln drehen sich gleichzeitig um feste Bolzen, und dadurch 
wird in allen Kanälen zumal die lichte Weite a^ verändert. Die 
Ränder der Schaufel müssen mit den Radkränzen in steter Be- 
rührung bleiben. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Radkränze 

13» 
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die Gestalt von konzentrischen Kugelflächen erhalten und die Dreh- 
bolzen radial gerichtet sind. Von praktischer Bedeutung ist indessen 
nur der Fall, wo der Kugelradius unendlich groß ist, wo also die 
Kränze flach werden. Die Drehschaufel kommt somit nur für die 
radiale Turbine in Betracht, und ihre Verwendung ist tatsächlich 
auf die außerschl ächtige Turbine be- 
schränkt, weil die innerschlächtige 
im Leitapparat den genügenden Platz 
für die Drehschaufel nicht zu bieten 
vermag. 

Wird der Leitapparat durch 
Drehen der Schaufeln teilweise ge- 
schlossen, so tritt weniger Wasser 
ins Laufrad, und die Stauung in 
diesem wird geringer, also nimmt 





Fig. 200. 



Fig. 201. 



auch der Spaltdruck ab, und infolgedessen wächst die Geschwin- 
digkeit des Ausflusses aus dem Leitrad; doch gleicht diese Zu- 
nahme die Verminderung des Querschnittes nicht aus, und die 
Durchflußmenge nimmt endgültig ab. Es werden die Größen «j,, 
o^, Q, w, und w, kleiner, und einzig c„ erfährt eine kleine Erhöhung^. 
Die Bedingung des stoßfreien Eintrittes ist nicht mehr erfüllt, und 
das Wasser tritt auch nicht mehr rechtwinklig zum Umfang aas, 
sondern wird etwas im Sinne der Bewegung abgelenkt; der Wir- 
kungsgrad geht daher etwas zurück, es wäre denn, daß die^Turbine 
vorher mit Cberfüllung gearbeitet habe (vgl. Abschnitt 133). 

Die Drehbolzen sind fest, da ihnen noch die Aufgabe zufällt, 
die Kränze des Leitrades unter sich zu verbinden. Die Schaufeln 
erbalten der Bolzen wegen in der Mitte eine starke Verdickung. 
Die Belastung der Bolzen und der Schaufeln ist durch eine be- 
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sondere Untersuchung festzustellen. Die größte Belastung, auf die 
es im wesentlichen ankommt, tritt bei ganz vollzogenem Schluß auf. 
Sie kann nach Fig. 200 leicht bestimmt werden. Bezeichnet l die 
Länge, um die die Schaufel über den Bolzen vorspringt, und b die 
Kadbreite, so ist 

P = lhHy, 

wobei H das Gefälle zwischen Ober- und Unterwasserspiegel bedeutet. 
Das zum Festhalten der Schaufel erforderliche Drehmoment ergibt 
sich aus der Lage der Resultierenden P gegenüber dem Drehbolzen. 

Die Schaufeln sind unter sich in 
einer Art verbunden, die ihnen allen 
eine gleichzeitige Drehung sichert. 
In Fig. 200 wird dieser Zusammen 
hang durch Zugstangen hergestellt, 
deren Angriffspunkte an den hebei- 
förmigen Verlängerungen der Schau- 
feln mit den Drehpunkten der letz- 
teren lauter kongruente Parallelogramme bilden müssen.^) Die in sich 
selbst geschlossene Gelenkkette wird von zwei diametral einander 
gegenüberliegenden Punkten aus in Bewegung gesetzt. Die Zahl der 
(jelenke ist ziemlich groß und gibt Anlaß zum Klapperigwerden. 

Gewöhnlich wird um das Leitrad herum ein drehbarer Ring 
gelegt, mit dem die einzelnen Drehschaufeln durch kleine Gelenk- 
oder Schubkurbeln verbunden sind (vgl. 
Fig. 201). Der Schlitz des Schubkurbel- 
getriebes kann entweder im Ring oder 
in der Schaufel angebracht sein. Der 
Ring soll leicht beweglich sein; man läßt 
ihn bei großen Ausführungen häufig auf 
Kugeln laufen. Dem Ringe wird die Be- 
wegung von zwei Punkten aus erteilt. 
Der Bewegungsmechanismus sollte streng 
symmetrisch sein, die Angriffspunkte 
einander genau gegenüberliegen, wie 
z. B. in Fig. 202. Aus Platzmangel wird 
vielfach die in Fig. 203 skizzierte Ein- 
richtung gewählt, bei der indessen beim 
Heraustreten aus der Mittelstellung die 
Symmetrie der Schubstangen verloren geht. Um ein Klemmen zu ver- 
hüten, hat man der Achse des zweiarmigen Antriebhebels etwas 
Spiel im Lager zu geben. 




Fig. 203. 



^) A. Foresti, Mailand, Schweiz. Patent Nr. 23392. 
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Die vielen Gelenke sind einer ziemlich starken Abnützung unter- 
worfen; der ganze Mechanismus wird leicht schlotterig. Die Ursache 
kann am Sande liegen, den das Wasser führt; man pflegt dai'um 
nach Fig. 201 die Gelenke durch Voraprünge an den f^chaufeln zn 
decken. Wichtiger dürfte der Umstand sein, daü die im strömenden 
Wasser stehenden Schaufeln eine schütternde Bewegung annehmen, 
etwa wie die Fahne, die im Wind flattert. Bestehen die Gelenk- 
flächen teilweise oder ausschließlich aus Eisen, so wird durch Rosten 
und Zittern eine starke Abnützung herbeigeführt, indem durch die 
Erschütterung immer frisches Eisen bloßgelegt wh-d. Man kann ihr 
begegnen, wenn man sämtliche Reibungsflächen reichlich bemißt 
und sie aus Metall herstellt, also auch die Bolzen mit Messing Ober- 
zieht. Erschwerend ist der Umstand, daQ die Gelenke nicht wohl 
geschmiert werden können. 

149. Die Regulierungen von Schaad und von Zodel. Weniger 
vollkommen ist hinsichtlich der Wasserführung die Regulierung von 
Schaad (Fig. 204). Jede Leitschaufel besteht aus einem festen und 
einem drehbaren Teil, Die festen Teile sind mit den Kränzen aus 
einem Stück gegossen, was dem ganzen Leitrad eine große Festigkeit 
gibt. Die beweglichen Teile sind um große, scheibenförmige Zapfen 
drehbar und werden alle gleichzeitig wie bei der Finkschen Regu- 
lierung von einem King aus gedreht. Bei teilweise geschlossener 
Regulierung erleidet das Wasser eine starke Kontraktion und wird 
in einzelne Strahlen mit größeren Zwischenräumen aufgelöst; die 
Wiedervereinigung im Laufrad geht nicht ohne erhebliche Wirbel- 
bildungen und Stoßverluste vor sich. 




Fig. 204, 



Fig. 205. 



Bei der Regulierung von Zodel (Fig. 205} liegt innerhalb der 
festen Leitschaufel ein beweglicher Ansatz, der in der Richtung des 
Umfanges verschoben werden kann. Diese Ansätze sind mit zwei 
schmalen Kränzen zusammengegossen und bilden einen Gitterschieber, 
der sich im Innern des Leitrades verdrehen läßt, wodurch die sämt- 
lichen AuBtrittsötfnungen gleichzeitig verkleinert werden. Die Rücken 



A 



Das Kegulieren der Geschwindigkeit. 199 

der festen Leitschaufeln werden durch aufgeschraubte Blechplatten 
bis zum innern Umfange verlängert. 

Auch hier liefert der teilweise geschlossene Leitapparat lauter 
einzelne Strahlen mit größeren Zwischenräumen. Die Parallelführung 
der einzelnen Wasserfäden ist etwas besser als bei Schaad; un- 
günstig ist aber das Heraustreten der stumpfen Kante des beweg- 
lichen Ansatzes in den Weg des Wassers. 

Die Regulierungen von Fink, Schaad und Zodel haben den 
großen Vorteil miteinander gemein, daß es nur einer verhältnismäßig 
kleinen Bewegung bedarf, um das Leitrad vollständig zu schließen 
oder zu öffnen, und daß sie leicht gehen. Sie eignen sich daher 
vorzüglich für die automatische Geschwindigkeitsregulierung. 



17. Kapitel. 
Das Regulieren der Geschwindigkeit 

150. Überblick über die Aufgabe. Für die Leistung einer 
Turbine haben wir den Ausdruck 

L = eOH; 

wobei G das Gewicht des sekundlich durchströmenden Wassers, 
H das Gefälle und e den gesamten Wirkungsgrad bedeutet. Be- 
zeichnet man mit W den Widerstand, den die Turbine an einem 
gewissen Hebelarme zu überwinden hat, dessen Endpunkt die Um- 
fangsgeschwindigkeit u besitze, so wäre 

Ist die Turbine im normalen Gang begriffen, und wird nun 
der Widerstand vermindert, so muß offenbar die Geschwindigkeit 
zunehmen. Das Wachsen der Geschwindigkeit wird aber nicht un- 
begrenzt andauern, da der Wirkungsgrad um so schlechter wird, 
je mehr die Geschwindigkeit von der normalen abweicht. Es stellt 
sich für jede Belastung eine ganz bestimmte Geschwindig- 
keit ein. Wird der Widerstand ganz aufgehoben, so erreicht die 
Turbine die größte Geschwindigkeit, deren sie bei dem gegebenen 
Gefälle überhaupt fähig ist. Diese hat einen ganz bestimmten Wert; 
man nennt sie die Leerlaufgeschwindigkeit. Wird umgekehrt 
die Belastung vermehrt, so nimmt die Geschwindigkeit ab, bis end- 
lich die Turbine stecken bleibt, wenn der Widerstand einen be- 
stimmten Größtwert angenommen hat. 

Diese Selbstausgleichung kann bei Betrieben genügen, w^o die 
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Belastung nicht stark schwankt und die Ansprüche an die Gleich- 
förmigkeit des Ganges klein sind. Wo dies nicht zutrifft, moB nach 
jeder Störung das Gleichgewicht zwischen Kraft und Widerstand 
sofort wiederhergestellt werden, ehe sich die Geschwindigkeit er- 
heblich verändern kann. Die erste Voraussetzung für die Lösbar- 
keit dieser Aufgabe ist, daß die vorhandene Wassermenge und die 
Größe der Turbine ausreichen, um den höchsten vorkommenden 
Widerstan(f zu überwinden. Es muß also gegenüber dem normalen 
Bedarf noch ein Überschuß an Leistung vorhanden sein, der ge- 
nügt, um die augenblicklichen Mehrforderungen des Betriebes zu 
befriedigen. Geht der Wasserzufluß zurück, so muß an der Be- 
lastung so viel abgebrochen werden, daß die vorhandene Leistung 
genügend überschießt. 

Zur Erhaltung der Geschwindigkeit können zwei Wege ein- 
geschlagen werden. Entweder paßt man die Leistung der Turbine 
der wechselnden Belastung an, oder man bringt durch Hinzufügen 
einer veränderlichen zusätzlichen Belastung den Widerstand in Ein- 
klang mit der unveränderlichen Leistung der Turbine. Die zusätz- 
liche Belastung wird durch sog. Bremsregler hervorgebracht; das 
sind Vomchtungen , in denen mechanische Arbeit durch veränder- 
liche Widerstände aufgezehrt und in Wärme übergeführt wird. Meist 
sind es Pumpen nach Art der Kapselräder, die die geförderte 
Flüssigkeit immer wieder ansaugen, wobei durch eine in den Kreis- 
lauf eingeschaltete Drosselvorrichtung von einem Tachometer aus 
der Widerstand selbsttätig geregelt wird. Zur Aufnahme größerer 
Energiemengen eignen sie sich nicht, da die uragetriebene Flüssig- 
keit sich stark erhitzt. Ihre Anwendung ist auf die Fälle beschränkt, 
wo man den Gang einer Turbine ausgleichen will, die keine ander- 
weitige Reguliervorrichtung besitzt. 

Der gebräuchlichere Weg ist die Veränderung der Turbinen- 
leistung selbst. Da diese letztere sich aus der Wassermenge und 
aus dem wirksamen Gefälle zusammensetzt, ergeben sich zwei Punkte, 
von denen aus man die Aufgabe anfassen kann. Baut man in das 
Zuleitungsrohr eine Drosselklappe ein, oder versieht man das Saug- 
rohr mit einer Ringschütze, so kann damit das wirksame Gefälle 
zugleich mit der Darchflußmenge verringert werden. Beide Vor- 
richtungen haben den Fehler, daß ihre Wirkung nicht dem zurück- 
gelegten Weg proportional ist; sie müssen schon ziemlich weit ge- 
schlossen werden, ehe der Einfluß spürbar ist; von da an aber 
wächst der Widerstand sehr stark an. 

Weitaus am häufigsten wird nur die Durchflußmenge verändert, 
indem man die Abschützung des Leitapparates mehr oder weniger 
öffnet oder schließt. Bei Tangentialrädern kommt es vor, daß man 
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den Ausflußquerschnitt des Leitapparates unverändert läßt und einen 
mehr oder minder großen Teil des Ausflusses derart ablenkt, daß 
er nicht auf das Rad schlägt. So wird z. B. von californischen 
Konstrukteuren die Leitdüse mehr oder weniger aus dem Rade 
herausgeschwenkt; Briegleb, Hansen & Co. in Gotha spalten durch 
zwei stellbare Keile zwei seitliche Teile vom Wasserstrahl ab. 

Mit der Abschützung zu regeln, hat den Vorteil, daß nicht 
mehr Wasser verbraucht wird, als zur Überwindung des Wider- 
standes notwendig ist. Freilich kommt dieser Vorteil nur dort zur 
Geltung, wo das nicht verbrauchte Wasser aufgespart werden kann, 
wo also die Turbine aus einem Sammler gespeist wird. In allen 
andern Fällen kommt es im Grunde auf dasselbe heraus, ob das 
Wasser verbraucht und der Kraftüberschuß abgebremst wird, oder 
ob man das Wasser spart und den Überschuß beim Wehr ent- 
weichen läßt. 

Arbeitet die Turbine mit einer Dampfmaschine zusammen, so 
wird die Turbine auf die vorhandene Wassermenge fest eingestellt 
und die Regulierung der Dampfmaschine überlassen. Es ist natür- 
lich wichtiger, an den Kohlen als am Wasser zu sparen. 

Die verschiedenen Reguliervorrichtungen können von Hand be- 
tätigt werden. Die Handregulierung genügt in denjenigen Fällen, 
wo der Kraftbetrieb nicht stark oder nicht häufig wechselt, oder 
wo man nur geringe Anforderungen an die Gleichmäßigkeit des 
Ganges stellt. In allen andern Fällen muß zur automatischen 
Regulierung gegriffen werden. 

Es soll hier nur die mit der Abschützung arbeitende Regulierung 
behandelt werden. Nicht jede Abschützung eignet sich für den 
automatischen Betrieb. Damit sie brauchbar sei, muß sie 

1. überhaupt sich mechanisch antreiben lassen, 

2. mit kleinem Wege große Veränderungen der Füllung be- 
wirken, also rasch arbeiten, 

3. die Leistung angenähert proportional dem zurückgelegten 
Wege ändern und 

4. leicht gehen. 

Die Anforderungen an die Schnelligkeit und Genauigkeit der 
Regulierung sind besonders durch die Elektrotechnik ganz bedeutend 
gesteigert worden, und manche Vorrichtung, die genügte, solange 
es sich um den Betrieb von Fabriken handelte, mußte aufgegeben 
werden, weil sie den großen Schwankungen des elektrischen Be- 
triebes nicht rasch und genau genug zu folgen vermochte. Hierher 
gehören die sämtlichen Zellenregulierungen. Weitaus am besten 
entsprechen allen Bedingungen die Abschützungen der Francis- 
Turbine nach Fink, Schaad und Zodel und diejenigen für die 
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einzelnen Leitkanäle der Tangentialräder. Auch die vor oder hinter 
dem Laufrade eingeschaltete Ringschütze kann in den Fällen Ver- 
wendung rinden, wo es nicht darauf ankommt, daß die Turbine 
auch bei kleinen Füllungen vorteilhaft arbeite. Immerhin sind die 
hinter der Schütze auftretenden Wirbel wegen der Anfreasungen 
etwas bedenklich. 

151. Ausgangspunkt für dos Regulieren. Die Aufgabe der 
automatischen Geschwindigkeitsregulierung, die sich bei allen Motoren 
in ähnlicher Weise darbietet, ist von großer praktischer Bedeutung. 
Da sie eine unerschöpfliche Quelle für mat he m mische Untersuchungen 
bildet, hat sie von jeher die Aufmerksamkeit der Theoretiker auf 
sich gezogen. Bei der verwickelten Natur des Gegenstandea milsaen 
wir uns auf eine vereinfachte Darstellung der wichtigsten Punkte 
beschränken. 

Es handelt sich darum, die Abschiltzung im richtigen Augen- 
blick, d. h. sobald sich der Witlerstand der Turbine ändert, in Be- 
wegung zu setzen, und zwar soll der Ausschlag genau der Ände- 
rung der Belastung entsprechen, damit alsbald wieder Gleichgewicht 
eintrete. Folgerichtiger weise wäre somit die Ingangsetzung der Ab- 
schtttzung von der Veränderung der Belastung selbst abzuleiten. 
Das könnte in der Weise geschehen, daß man die Leistung der 
Turbine durch eine Feder überträgt, deren Durchbiegung sich als- 
bald ändert, wenn die Belastung größer oder kleiner wird. Es wäre 
dann die Veränderung der Feder dazu zu benutzen, den Bewegungs- 
mechanismua der Absehützung einzurücken. Dieser Weg bietet sehr 
große Schwierigkeilen und ist darum wohl noch nie ernstlich ver- 
sucht worden. 

Der einzig gebräuchliche Weg ist, das Einsetzen des Regulier- 
vorganges von der Geschwindigkeitsänderung abzuleiten, die sich 
infolge der Störung des Gleichgewichtes einstellt. Daraus geht so- 
fort hervor, daß sich auf diesem Wege die Aufgabe in voller Strenge 
gar nicht lösen läßt; denn es muß ja bereits eine Geschwindigkeits- 
änderung eingetreten sein, bevor sich die Abscbützung in Bewegung 
setzt. Da man es aber in der Gewalt hat, diese Bewegung schon 
durch eine sehr kleine Geschwindigkeitsänderung einleiten zu lassen, 
gelangt man schließlich doch dazu, allen Bedürfnissen der Praxis^ 
zu genügen. 

Den Ausgangspunkt des ganzen Reguliermechauismue bildet 
eine Vorrichtung, die bei jeder Geschwindigkeit eine ganz bestimmte 
Stellung einnimmt und dadurch die augenblickliche Geschwindigkeit 
zum Ausdruck bringt; sie wird darum das Tachometer (von griech. 
tachoB =^ Geschwindigkeit) genannt. Man bezeichnet sie gewöhnlich 
schlechtweg als den Regulator. 



et sie gewonnlicn ^h 



Das Regulieren der Qesch windigkeit. 



P^C 



Der Ausschlag des Tachometers muß sodann durch einen 
Zwischenmechanismus auf die Abschütznug übertragen werden, der 
mit dem Namen Stellzeug belegt werden soll. 

Die ganze Reguliervorrichtung setzt sich somit aus dem Tacho- 
meter, dem Stellzeug und der Abschütznng zusammen. 

162, Als Tachometer verwendet man vorzugsweise das konische 
Pendel mit Federbelastung. Fig. 206 stellt eine viel gebrauchte 
Austührungstorm dar. Der Einfachheit wegen sei angenommen, 
das die Pendelarme in der Mittellage senkrecht stehen. Bei zu- 
nehmender Geschwindigkeit gehen die 
Kugeln auseinander, und indem die 
Feder zusammengedrückt wird, ver- 
schiebt sich das Gehäuse mit der milse 
abwärts. Die gesarote Masse der 
Kugeln, deren im ganzen m vorhan- 
den sein mögen, sei Jlf. Gewöhnlich 
ist JM = 2. 

Um die Kugeln bei einer Winkel- 
geschwindigkeit a> im Abstände r von 
der Achse zu erhalten, bedarf es einer 
Zentripetalkraft 

Fig. 206. 
die durch die Feder aufzubringen ist. 

Zugleich hat die Feder noch die sämtlichen Teile zu tragen, die 
sich gemeinsam mit der Hülse auf und ab bewegen, und deren 
Gewicht G sein mag. 

Die Feder kann als vollkommen etastiscber Körper angesehen 
werden; die Längenftnderung ist der Belastung proportional zu setzen. 
Es möge einer Belastung von y kg eine Durchdrückung von 1 cm 
entsprechen. Dann ist die Durchdrückung unter dem Einflüsse des 
Eigengewichtes 




und diejenige unter dem Einflüsse der Zentrifugalkraft der Kugeln 



6j>- 
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Die ganze Durchdrliokung ist somit 

fi = s, ■+■ s, . 
Als Gleichgewichtsbedingung des ganzen Systems ergibt sich 

ps = G-|--^C (256) 
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oder, wenn man für C seinen Wert einführt: 

2)s = G-\- — M(o^r . 

Daraus findet man 

2 ps — G b ps^ h . 

ö>' = — =-^- — . . . . (257; 

rM a rm a 

Jeder Winkelgeschwindigkeit entspricht eine ganz bestimmte 
Durchdrückung der Feder. Dadurch, daß man diese mehr oder 
weniger spannt, kann man das Tachometer innerhalb gewisser 
Grenzen für beliebige Geschwindigkeiten einstellen. Dabei ist voraus- 
gesetzt, daß die Tragkraft der Feder nicht überschritten werde.^) 

Wird bei unveränderter Winkelgeschwindigkeit das Gleich- 
gewicht gestört, indem man z. B. die Hülse um den unendlich 
kleinen Betrag ds abwärts schiebt, so gehen die Kugeln auseinander 
und ihre Zentrifugalkraft wächst. Gleichzeitig erfährt die Feder 
eine stärkere Durchdrückung, und dieser entsprechend nimmt ihr 
Widerstand zu. 

Differenziert man Gl. 256 und dividiert man das Ergebnis 

bp 
durch die Gleichung selbst, so erhält man 

ds^_dC_ 

als Bedingung dafür, daß das Tachometer auch in der neuen Lage 
im Gleichgewicht bleibe. 

Führt man für C seinen Wert ein und berücksichtigt man, 
daß aus dem Mechanismus sich die Beziehung ergibt 



*) Bedeutet P die g:anze Belastung der Feder =p8 in Kilogrammen, 

d die Drahtstärke in Zentimetern, 

D den mittleren Durchmesser der Feder in Zentimetern, 

a die zulässige Spannung (für gehärteten Federstahl 4000 
bis 4500 kg/qcm), 

y den Elastizitätsmodul der Schubfestigkeit (850000 für Kilo- 
gramm und Quadratzentimeterj, 

X die Anzahl der spielenden Windungen, 

so lassen sich sich Abmessungen der Feder aus der Gleichung bestimmen 

PD .Td» 



O . 



2 32 

Die Belastung p^ die eine Durchdrückung von 1 cm erzengt, ist 

_ d^y 
^~ 16x2)2 • 
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so bekommt man 
gewichtes 



dr a ' 
als Bedingung des 



* a 



indifferenten Gleich- 



(258) 



Wächst die Federspannung verhältnismäßig stärker als die 
Zentrifugalkraft, ist also 

ds^ dC 



'2 



C 



oder 



^«<7"' 



(259) 



so kehrt das Tachometer in die ursprüngliche Lage zurück, das 
Gleichgewicht ist stabil. Ist umgekehrt 



So>-rr, 



a 



(260) 



so schlagen die Pendel bei der geringsten Störung so weit aus, als 
sie können; das Gleichgewicht ist labil. 

Man kann somit einem Federtachometer durch Veränderung des 
Wertes von s^ , also durch entsprechendes Spannen der Feder ganz 
verschiedene Eigenschaften erteilen; ein Tachometer, das zu wenig 
stabil ist, kann durch Entspannen der Feder beruhigt werden. Nur 
ist dabei zu berücksichtigen, daß nach Gl. 257 jeder Federspannung 
auch eine ganz bestimmte Geschwindigkeit entspricht. 

153. Geschwindigkeit nnd Hülsenweg. Einen deutlichen Ein- 
blick in die Eigenschaften eines Tachometers gibt die Kurve, die 
entsteht, wenn man nach Fig. 207 den Hülsen- 
weg als Ordinate über der Umlaufzahl als 
Abszisse aufträgt. Je steiler die Kurve ver- 
läuft, desto mehr nähert sich der Zustand 
dem indifferenten Gleichgewicht oder der 
Astasie. 

Die Richtung der Tangente für irgend 
einen Kurvenpunkt, der der Geschwindig- 
keit CO entspricht, läßt sich durch folgende 
Rechnung ermitteln. Es ändere sich die 

Geschwindigkeit ö> um dco und damit die Federkraft F um dP 
und die Zentrifugalkraft C sämtlicher Kugeln um dC. In dem neuen 
Zustand bestehe wieder Gleichgewicht; die Bedingung hierfür ist 

dP _dC 
P—G~ C"' 




Umfaufzafil 
Fig. 207. 
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wobei G das Gewicht der sämtlichen Teile bedeutet, die der Hülsen- 
bewegung folgen. Es ist aber 

P=ps C = M(o^r 

dp=pds JC=Jf (2ra)dö> + a)*Jr) 

= ps^ 

Mit diesen Werten nimmt die Gleichgewichtsbedingung die 

Form an 

ds ^ d(o , dr 

— = 2 h— » 

s^ (o r 

oder, da dr = —'ds, 



ds ^ dco . a s^ ds 

— = 2 hr" — • 

s^ (o r s^ 

Löst man die Gleichung nach ds : s^ auf, so erhält man, indem 
man gleichzeitig statt co die Umlaufzahl n einführt, 

ds ^ dn r . ^ . 

— = 2 , (261) 

s^ n a ^ ^ 

eine Beziehung, die man angenähert auch für nicht zu große end- 
liche Änderungen gelten lassen darf, und die man in dem Satz 
aussprechen kann, daß die Durchdrückung der Feder sich zweimal 
so stark ändere wie die Umlaufzahl. 

Für den Richtungskoeffizienten der Tangente an die Kurve 
erhält man aus Gl. 261 

^'=2-^-^^^ (262) 



dn 



""{'-J 



^2 



Es wird ds:dn = oOf wenn der Nenner rechts gleich Null wird, 

also wenn 

h 
5., = — ?• . 

^ a 

Dies ist die schon früher aufgestellte Bedingung der Astasie. 

164. Stellkraft. Wenn sich die Geschwindigkeit um einen 
gewissen Betrag ändert, so verschiebt sich die Hülse. Da hierbei 
das Stellzeug bewegt werden soll, ist von Bedeutung, zu wissen, 
welchen Widerstand das Tachometer zu überwinden vermag. 
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Um die Hülse bei stillestehendem Tachometer in die Stellung 
zu bringen, die sie bei normalem Gange einnimmt, hat man einen 
gewissen Widerstand zu überwinden, den man als die Hülsenlast 
bezeichnet. Wenn das Tachometer seine normale Geschwindigkeit 
hat, so ist es die Zentrifugalkraft des Pendels, die die Hülse in 
ihre Stellung bringt und die Hülsenlast im Gleichgewicht hält. 
Es besteht somit zwischen der Hülsenlast S und der Zentrifugal- 
kraft Proportionalität. Da die Zentrifugalkraft mit der zweiten 
Potenz der Winkelgeschwindigkeit (o wächst oder abnimmt, hat 
man die Beziehung 

wobei q) von den Massen und Abmessungen des Tachometers ab- 
hängt und unverändert bleibt, solange sich die Hülse nicht ver- 
schiebt. Wird die Umlaufgeschwindigkeit um dco geändert und soll 
die Hülse ihre Stellung beibehalten, so muß man eine zusätzliche 
Kraft dS daran anbringen, für die man durch Differentiation den 
Ausdruck erhält 

dS= 2(p(od(o . 

Dividiert man die zweite Gleichung durch die erste, so be- 
kommt man 

dS d(o , 

T = ^a,- » 

Die Größe dS ist gleich der Anstrengung, die gemacht werden 
muß, um die Hülse trotz der veränderten Geschwindigkeit in der 
alten Stellung zu erhalten. Ändert sich die Geschwindigkeit noch 
weiter, so setzt sich die Hülse in Bewegung, wenn die Anstrengung 
nicht ebenfalls gesteigert wird. Es stellt somit dB die Kraft dar, 
mit der das Tachometer vorhandene Widerstände zu überwinden 
und das Stellzeug zu verschieben vermag, wenn sich die Winkel- 
geschwindigkeit um dö> ändert; sie wird die Stellkraft genannt. 
Das Verhältnis zwischen Stellkraft und Hülsenlast ist doppelt so 
groß wie die verhältnismäßige Geschwindigkeitsänderung. Um 
eine große Stellkraft zu erhalten, muß man die Hülsenlast groß 
machen. 

Diese Betrachtung läßt sich ohne merklichen Fehler auf kleine 
endliche Bewegungen übertragen; sie ist für alle Zentrifugaltacho- 
meter ohne Rücksicht auf ihre besondere Einrichtung gültig. 

166. Unempfindlichkeit Bevor das Tachometer ausschlägt 
und das Stellzeug in Bewegung setzt, muß sich die Geschwindig- 
keit o) um einen Betrag A(o geändert haben, der so groß ist, daß 
die entstehende Stellkraft nicht nur ausreicht, den Widerstand W 
des Stellzeuges, sondern auch die Reibung E im Innern des 
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Tachometers selbst zu überwinden. Läßt man 61. 263 auch für 
kleine endliche Änderangen gelten, so liefert sie die Beziehung 



woraus 



Act) R + W 



(O 



(O 



2S 



Bei wachsender Geschwindigkeit muß der Wert ö> -f- ^ ö> , und 
beim Abnehmen die Größe cd — Ao) erreicht werden, ehe sich die 
Hülse in Bewegung setzt. Zwischen diesen beiden Grenzen bleibt 
das Tachometer unempfindlich. Als Maß für die Un empfind - 
lichkeit verwendet man die Zahl 



(ö> -f- Jö>) — (ö> — Acüi) 2 J 

CO CD 

Mit dem obigen Ausdruck für Acoicd ist 



CD 



(264) 



S 



(265) 



Die Unempfindlichkeit darf je nach der Natur des Betriebes 
einen gewissen Grad nicht überschreiten. Die Größen B und W 
lassen sich meist nicht zum voraus berechnen; namentlich ist die 
innere Reibung stark von den Zufälligkeiten der Ausführung ab- 
hängig und kann bei Tachometern nach demselben Modell recht 
verschieden ausfallen. Man sucht die innere Reibung nach Mög- 
lichkeit herabzuziehen; so werden die Pendelgelenke als Schneiden 
statt als Zapfen ausgeführt. Man sehe darauf, daß die Feder 
zentrisch drückt. 

156. Ölbremse. Es ist für eine genaue Begulierung wichtig, daß das 
Tachometer sofort in die neue Gleichgewichtsstellung übergehe, wenn sich 

die Geschwindigkeit geändert hat. Je schneller das 
Tachometer sich in Bewegung setzt, desto größer sind 
die lebendigen Kräfte, die sich in seinen ausschlagen» 
den Teilen ansammeln. Diese lebendigen Elräfte aber 
veranlassen das Tachometer, über die neue Gleich- 
gewichtslage liinauszuschießen, um alsbald wieder in 
der entgegengesetzten Richtung nach der Gleich* 
gewichtslage zurückzupendeln usw. Es tritt eine 
schwingende Bewegung um die neue Gleichgewichts- 
lage ein, die sich mit abnehmenden Schwingungen so 
^jr ^J lange fortsetzt, bis sie durch die inneren und äuße- 

n ren Widerstände gedämpft worden ist. Das Über- 

& schießen wird um so stärker sein, je bedeutender die 

(^ ^_^ Massen sind. Die Federtachometer werden den früher 

üblich gewesenen Gewichts tachometern ihrer geringe» 

ren Massen wegen vorgezogen. Um die pendelnden 

Fig. 208. Bewegungen energisch zu dämpfen, benützt man die 
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Ölbremse, deren Einrichtung durch Fig. 208 verdeutlicht wird. Mit der 
Hülse steht direkt oder indirekt ein mit Öl gefüllter Zylinder in Verbindung. 
Wenn die Hülse ausschlagen will, so muß der Kolben das Öl verdrängen. Dem 
Öl ist Gelegenheit gegeben, durch einen kleinen Kanal von einer Seite des 
Kolbens auf die andere zu entweichen. Der Kanal kann mehr oder minder 
gedrosselt und damit das Entweichen mehr oder minder erschwert werden. 
Die Ölbremse gestattet der Hülse nicht, eine große Geschwindigkeit anzunehmen. 
Bei kleiner Geschwindigkeit vollzieht sich die Verdrängung des Öls ohne merk- 
lichen Widerstand. Die Hülse wird sich ruhig in die neue Stellung begeben. 

157. Indirekt wirkendes Stellzeng. Bei der Dampfmaschine 
genügt ein einfaches, aus Stangen und Hebeln zusammengesetztes 
Stellzeug, um vom Tachometer aus die Abschützung direkt in Be- 
wegung zu setzen, da hier diese Organe äußerst leicht beweglich 
gebaut werden können und nur sehr geringe Widerstände bieten. 
Bei den Turbinen ist es ganz ausgeschlossen, daß das Tachometer 
die Kraft für die Bewegung der Abschützung liefere; denn selbst 
unter den günstigsten Verhältnissen sind die Widerstände so be- 
deutend, daß zu ihrer Überwindung Tachometer von ungeheurer 
Größe erforderlich wären. Einzig die Bremsregulatoren bieten die 
Möglichkeit einer direkten Verbindung. Man hilft sich damit, daß 
man zur Bewegung der Abschützung eine besondere motorische 
Kraft benützt, die unter der 
Kontrolle des Tachometers 
steht. Das Tachometer hat 
nur noch die motorische 
Kraft ein- und auszuschal- 
ten, und dazu genügt eine 
Stellki'aft von recht mäßi- 
gem Betrage. 

Als motorische Kraft 
zum Bewegen der Ab- 
schützung kann z. B. die- 
jenige der Turbine selbst 
verwendet werden. Fig. 209 
zeigt eine derartige Vor- 
richtung in vereinfachter 
Gestalt. Auf der Hülse ist 
am unteren Ende eine Dau- 
menscheibe befestigt, die 

mittels zweier abgestufter Rollen die Riemengabel eines Wechsel- 
triebes verschiebt. In der gezeichneten Mittelstellung liegen beide 
Riemen auf den Leerscheiben. Nimmt die Geschwindigkeit zu, so 
steigt die Hülse; die Riemengabel wird nach links verschoben; der 
offene Riemen gelangt zur Herrschaft und bewegt die Abschützung 

Esc her, Wasserturbinen. 14 
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Hrvftmoment 
Lashnomeirt 



iin Sinne des Schließens. Sobald die normale Geschwindigkeit 
wiederhergestellt ist, kehren sämtliche Organe in die Mittelstellung 
zurück, und die Bewegung der Abschützung wird unterbrochen. 
Sinkt die Geschwindigkeit und damit auch die Hülse, so wird um- 
gekehrt der gekreuzte Kiemen eingerückt, die Abschützung ge- 
öffnet usw. Jedesmal, wenn die normale Geschwindigkeit erreicht 
ist, hört die Einwirkung auf; es scheint also die Aufgabe gelöst 
zu sein. Die nähere Untersuchung zeigt indessen, daß dem nicht 
80 ist. 

Man erkennt leicht, daß bei der beschriebenen Anordnung 
zwischen der Stellung des Tachometers und derjenigen der Ab- 
schützung kein bestimmter Zusammenhang besteht. Man spricht 
darum von einem indirekt wirkenden Stellzeug. 

Die Wirkungsweise der Vorrich- 
tung läßt sich deutlich verfolgen, 
wenn man über dem Weg der Tur- 
bine als Abszisse das Kraft- und das 
Lastmoment und die Geschwindig- 
keit als Ordinaten aufträgt. Bis zum 
Punkte A (Fig. 210) habe Gleichge- 
wicht bestanden, d. h. Kraft- und Last- 
moment waren einander gleich und 
die Geschwindigkeit gleichförmig. In 
A sinke das Lastmoment plötzlich um einen gewissen Betrag. Die 
Geschwindigkeit steigt, und die Abschützung wirkt im Sinne einer 
Verminderung des Kraftmomentes. 

Im Punkte B sei das Kraftmoment auf den Beti*ag des Last- 
momentes zurückgegangen. Es könnte jetzt wieder Gleichgewicht 
eintreten; der Mechanismus erlaubt es aber nicht. Solange das 
Kraftmoment einen Überschuß zeigte, also bis zum Punkte J5, wuchs 
die Geschwindigkeit immer mehr; sie steht somit höher als nonnal, 
und das Tachometer hält demnach die Abschützung noch immer 
in Tätigkeit. Die Folge davon ist, daß das Kraftmoment noch 
weiter abnimmt. Nun sinkt allerdings die Geschwindigkeit; hat 
sie endlich in C den normalen Stand erreicht, so ist inzwischen 
das Kraftmoment erheblich unter das Lastmonicnt gesunken; also 
kann wiederum kein Gleichgewicht eintreten; vielmehr fährt die 
Geschwindigkeit fort, zu sinken. Das hat weiterhin ein Wachsen 
des Kraftmonientes zur Folge usw. Jedesmal, wenn die Ge- 
schwindigkeit den Mittelwert erreicht, steht das Kraftmoment in 
einem Maximum oder in einem Minimum. Die Einwirkung auf 
die Abschützung wird nie in demjenigen Augenblicke ausgeschaltet, 
wo Kraft- und Lastmoment einander gleich geworden sind. Es 
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kann sich also überhaupt kein Gleichgewicht einstellen; das System 
führt vielmehr eine pendelnde Bewegung um die Gleichgewichts- 
lage aus. Ob diese Schwankungen zu- oder abnehmen oder in 
gleicher Stärke unbegrenzt fortfahren, hängt von den besonderen 
Umständen des Falles ab. Die stets vorhandenen Reibungswider- 
stände im Tachometer und im Stellzeug wirken dämpfend und be- 
ruhigend, und darin liegt der Grund, warum derartige Vorrich- 
tungen trotz ihrer prinzipiellen Fehlerhaftigkeit befriedigen können, 
solange es sich nicht um große und rasche Schwankungen in der 
Belastung handelt. Dies ist beim Fabrikbetrieb zumeist der Fall. 
Für elektrischen Betrieb ist der indirekt wirkende Regulator un- 
genügend. 

158. Direkt wirkendes Stellzeug. AVesentlich anders verhält 
sich eine Regulierung, bei der die Abschützung mit dem Tacho- 
meter eindeutig zusammenhängt, wo also jedem Tachometerausschlag 
eine ganz bestimmte Stellung der Abschützung und somit auch ein 
bestimmtes Kraftmoment entspricht. 

Es sei zunächst angenommen, zwischen Hülse und Abschützung 
sei die Verbindung durch einen unveränderlichen Mechanismus 
hergestellt; es sollen aber die Reibungen der Abschützung, des 
Stellzeuges und des Tachometers selbst verschwindend klein sein 
und ebenso die Masse der beweglichen Tachometerteile. Unter 
diesen Voraussetzungen würde das Tachometer und damit auch die 
Abschützung in jedem Augenblick der Änderung der Geschwindigkeit 
auf das genaueste folgen. 

Während bis zum Punkte A (Fig. 211) Beharrungszustaud vor- 
lag, soll dort das Lastmoment plötzlich um einen gewissen Betrag 
sinken. Die Geschwindigkeit wächst, die Ab- 
schützung tritt in Tätigkeit und das Kraft- ^.^.^raffmomeaf 
moment sinkt. Sobald dasselbe dem neuen MlMpift^ , 

Lastmoment gleich geworden ist, hört jeder 
Anlaß zu einer weiteren Beschleunigung auf; 
Tachometer und Abschützung gehen in Ruhe 
über, indem sie in der erlangten Stellung ver- 
harren, und es tritt neuerdings Gleichgewicht '' " tve^ 
ein. Freilich entspricht dieses nicht dem frühe- Fig. 211. 
ren ; die neue Geschwindigkeit ist größer als 
die alte. Die Lösung ist nicht vollkommen; es ist aber diese blei- 
bende Zunahme an Geschwindigkeit viel weniger lästig als die 
periodischen Schwankungen, die beim indirekten Stellzeug auftreten. 
Man hat überdies Mittel und Wege, die Geschwindigkeitsänderung 
in weitgehendem Maße einzuschränken und schließlich sogar völlig 
zum Verschwinden zu bringen. 

14* 
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Die Fläche zwischen Kraft- und Lastmoment hat eine bestimmte 
Bedeutung; sie stellt die Mehrarbeit vor, die in den mit der Turbine 
sich drehenden Teilen gegen früher vorhanden ist. Durch Ver- 
mehrung der Massen kann man den Übergang mildem, d. b. in 
die Länge ziehen. 

Das Bild, das die Wirklichkeit zeigt, sieht allerdings etwas 

anders aus, da sich die Voraussetzungen nicht erfüllen lassen. 

^ Vermöge der stets vorhandenen Rei- 

I/ NT I t^^^^ bung wird die Einwirkung des 

lasfmo^enn^ — ^^ [ \ Tachometers verzögert, und wegen 

/^ •v>.^_L/'^""*^-^- ^^^ Trägheit schießt jede Bewegung 

Gescfw/ffäfffkeff Über den neuen Gleichgewichts- 

zustand hinaus. Das Ergebnis wird 



n^eg sein, daß der Übergang in den 

■p. 212 neuen Gleichgewichtszustand nach 

Fig. 212 auch hier wellenförmig ver- 
laufen wird. Sind die Massen und die Reibungen möglichst klein 
gehalten, so verschwindet die Wellenbewegung sehr bald, und es 
stellt sich der neue Beharrungszustand dauernd ein. Bei größeren 
Reibungen können sich allerdings stehende Schwankungen einstellen. 

169. Servomotor luit Rückführang. Die Abschützungen der 
Turbinen haben viel zu viel Reibung, als daß man daran denken 
könnte, sie wirklich direkt durch ein Tachometer bewegen zu 
lassen. Es bleibt somit doch nichts anderes übrig, als einen be- 
sonderen Motor zu Hilfe zu nehmen und dem Tachometer nur die 
Steuerung desselben zu überbinden. Die Vorrichtung muß aber 
derart abgeändert werden, daß sie nicht wie bei der Anordnung 
nach Fig. 209 zu lange in Tätigkeit bleibt. Wie früher wird der 
Hilfsmotor vom Tachometer eingerückt, sobald sich die Ge- 
schwindigkeit ändert. Die Ausschaltung wird aber nicht dem 
Tachometer überlassen, sondern von der Abschützung selbst bewirkt, 
sobald sie die dem Tachometerausschlag entsprechende Stellung 
erreicht hat. Dieser Art gibt das Tachometer nur die Anweisung, 
die der Hilfsmotor als folgsamer und starker Diener ausführt. Die 
Vorrichtung wird daher als Servomotor bezeichnet. Die Ab- 
schützung erhält eine Bewegung fast genau so, als ob sie mit dem 
Tachometer direkt zusammenhinge. 

Fig. 213 stellt den Servomotor für Dampf in einer der Formen 
dar, in der er von Farcot erdacht worden ist. Wird der Hand- 
griff IL des Hebels um ein Stück nach unten gedrückt und dann 
in dieser Lage festgehalten, so hat dies zunächst nur eine Hebung 
des Muschelschiebers zur Folge; da aber infolge davon der Dampf 
unter den Kolben tritt, steigt dieser in die Höhe. Die aufsteigende 
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Fig. 213. 



Bewegung des Kotbens aber zwingt durch die Venuittlung des 
Hebels B den Schieber zu einer Bewegung nach unten; damit 
kommt aber der DampfzufluQ und somit auch 
die aurwärtsgehende Bewegung des Kolbens 
zum Stehen, Eine Fortsetzung tritt erst ein, 
wenn der Handgriff neuerdings herabgedrückt 
wird. Führt man den Handhebel langsamer 
oder schneller auf und ab, so bewegt sich der 
Kolben genau in demselben Tempo ab und auf. 
Wilhrend aber die Hand nur die verhilttnis- 
miißig geringe Schieberreibung zu überwinden 
hat, kann mau mit dem Danipfkolben eine Kraft 
erzi'ugen , die ausreicht , um das Steuerruder 
des grüßten Fahrzeuges zu regieren. Man er- 
kennt, daß der Mittelpunkt des ganzen Mecha- 
nismus durch den Hebel R gebildet wird, der 
den Schieber jedesmal in die Ruhestellung zu- 
rückführt, sobald der Kolben denjenigen Ausschlag vollzogen hat, 
der der Stellung des Handhebels entspricht. Dieser Hobel wird 
darum als die Rückführung bezeichnet. 

Wie dieser Gedanke auf die Regulierung der Turbinen über- 
tragen werden kann , ist leicht einzusehen. An die Stelle des 
Dampfes tritt irgend eine gespannte Flüssigkeit; bei Hochdruck- 
turbinen nimmt man Wasser aus dem Druckrohr; bei Niederdruck- 
anlagen wird durch ein eigenes Pumpwerk Öl auf hohen Druck 
gebracht. Das Tachometer tritt an die Stelle der Uand, und vom 
Kolben aus wird die AbschUtzung bewegt. 

Die iu Fig. 214 dargestellte Schieberregulieruug für Lötfeiräder, 
die der Verfasser für die Firma U. Boßhard Söhne in Zürich ent- 
Wolfen hat, mag als Beispiel dienen. Der Servomotor, der unmittelbar 
an der Stange des Regulierschiebers angreift, ist mit einem Difte- 
rentialkolben ausgerüstet, der auf der unteren Seite fortwährend 
mit dem Druckwasser in Verbindung stellt. Gebohrte Kanäle, die 
durch Schrauben nach Bedürfnis noch abgedrosselt werden können, 
führen das Druckwasser auf die obere Kolbenfläche und wieder fort. 
Der Auslaut steht unter der Herrschaft des Keguliervcntiles. Wird 
dieses niedergedrückt, so steigt der Druck auf die obere Kolben- 
fläche, und der Schieber geht abwärts. Tritt umgekehrt eine Ent- 
lastung des Regulierventiles und eine Erleichterung des Austrittes 
ein, so sinkt der Oberdruck; der Unierdruck wird Meister, und 
der Schieber steigt. Die Anordnung der Rückführung entspricht 
genau derjenigen in Fig, 213 und braucht daher keine weitere 
Erklärung. 
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Den geometrischen Zusammenhang zwischen Servomotor anÄ^ 
Tachometer lällt Fig. 215 erkennen. Gehl die Turbine zu langsam 
und kommt der Tachometerhehel in die 
Stellung A, so wird das Steuerventil ge- 
lüftet, und der Kolben steigt und Öffnet 
den Schieber; sobald er aber hierbei nao] 
D gelangt, bat er das Regulierventil dti 
den KückftthrJiebel wieder in die Gleich^ 
gewichtslage C zurückgebracht; der Kolbei 
kann nicht weiter steigen, als ilim du« 
den Ausschlag des Tachometerhebels 
stattet wird. 





Fig. 2U. 



Bei plötzlichen und starken Geschwindigkeitsänderungen k&; 
der Servomotor nicht immer dem Tachometer folgen. Die V« 
zögerung wird das Auftreten von Schwankungen zur Folge haben.'. 

Der neue Gleichgewichtszustand wird durch eine ganz bestimmte 
Leistung und somit durch eine gewisse Slellimg des Rilck führ hebeis 
herbeigeführt, und der letzteren entspricht eine ganz bestimmte 
Stellung des Tachometers, also aucli eine bestimmte Geschwindigkeit. 
Wünscht man die frühere Geschwindigkeit auch im neuen Zustand 
zu haben, so braucht man nur die Länge der Verbindung zwischen 
Tachometerhebel und Kückfiibr hebet derart zu ändern, daß die nea« 
Lage des Rücktührhebels bei der alten Tachoraeterstellung bestehet 
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kann. Diese Veränderung kann von Hand geschehen; es sind aber 
auch Einrichtungen ersonnen worden, die sie automatisch herbei- 
führen. 

Der Servomotor kann statt auf hydraulischen auch auf mecha- 
nischen Betrieb eingerichtet werden, indem man zur Bewegung der 
Abschützung einen Wechselbetrieb irgendwelcher Art verwendet, der 
vom Tachometer unter Mitwirkung einer Rückführung ein- und aus- 
gerückt wird. 

160. Ungleichförniigkeit. Bei einem reibungsfreien Tachometer, 
das keine äußeren Widerstände zu überwinden hat, entsprechen dem 
Gleichgewicht bei der größten Turbinenleistung und beim Leergang 
zwei ganz bestimmte Geschwindigkeiten (o^^^ und (o^^x- Bedeutet 
0) die mittlere Geschwindigkeit, die ungefähr dem arithmetischen 
Mittel aus den beiden Grenzwerten gleichgesetzt werden darf, so 
wird die Größe 

d=^^^ mm (266) 

als der Ungleichförmigkeitsgrad bezeichnet. 

Da das Tachometer stets noch innere Reibung und äußere 
Widerstände zu überwinden hat, ist der wirkliche ungleich- 
förmigkeitsgrad i noch etwas größer. Bedeutet Aco die Ge- 
schwindigkeitsänderung, die eintreten muß, damit die Stellkraft des 
Tachometers zur Überwindung dieser inneren und äußeren Wider- 
stände genüge, so wäre 

. ^ i^fnax + ^ Q>) — (Q>mm — ^ Q>) 

CO 

oder 

i,= \—***^^ m««ZJ_2 (267) 

OD Ü) ^ ^ 

Der zweite Ausdruck rechts ist aber nach Gl. 264, Abschnitt 155, 
nichts anderes als der Unempfindlichkeitsgrad c, und es wird somit 

i=d-\-e (268) 

Die Größe d hängt nur von dem kinematischen Zusammenhang 
zwischen Tachometer und Abschützung ab; in der Größe £ kommen 
die Reibungen und Widerstände im ganzen System des Tachometers 
und des Stellzeuges zum Ausdruck, soweit sie nicht durch den Servo- 
motor übernommen werden. 

Man pflegt etwa folgende Werte anzunehmen, bzw. zuzulassen: 

^ = 0,02 bis 0,03, 

e = 0,005 bis 0,02, 

also % = 0,025 bis 0,05. 
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Diese Zahlen gelten für die Gleichgewichtszustände und somit 
auch für langsame Übergänge. Da aber bei schnellen Übergängen 
stets wellenförmige Schwankungen der Geschwindigkeit auftreten, 
werden die wirklichen Werte noch erheblich größer ausfallen können. 

Die Schwankungen werden um so stärker, je größer die Be- 
lastungsänderungen sind und je plötzlicher sie eintreten. Sic fallen 
um so größer aus, je langsamer das Tachometer der Beschleunig'ung 
der Turbine und der Servomotor dem Tachometerausschlag folgt. 
Durch Anbringen von bedeutenden Schwungmassen kann man die 
Beschleunigung mildem; das Tachometer sowohl als der Servomotor 
erhalten dadurch mehr Zeit, ihre Bewegungen ruhig auszuführen. 

Bei Turbinen für elektrischen Betrieb, wo durch Kurzschlüsse 
plötzliche Änderungen in hohen Beträgen eintreten können, muß 
der Kegulator gegebenenfalls sehr rasch eingreifen; er soll daher 
imstande sein, die Abschützung in Zeit von 3 bis 4 Sekunden voll- 
ständig zu schließen. 

161. Regulieren bei langen Druckleitungen.^) Es kann vor- 
kommen, daß selbst ein ganz vollkommener Regulator, der jede 
Änderung der Geschwindigkeit sofort mit einer genau entsprechenden 
Verstellung der Abschützung beantwortet, nicht imstande ist, einen 
gleichförmigen Geschwindigkeitszustand aufrechtzuerhalten. Wenn 
bei Ilochdruckturbiuen die Rohrleitung im Verhältnis zum Gefälle 
lang ist, so werden am Ende der Leitung mehr oder minder starke 
Druckschwankungen auftreten, sobald die Größe der Mündung und 
damit die Ausflußmenge verändert wird. Diese Druckschwankungen 
sind die Folge der Trägheit der in der Leitung enthaltenen Wasser- 
masse; sie können dem Regulator die Erfüllung seiner Aufgabe 
ganz unmöglich machen. 

Der Beharrungszustand werde in einem gegebenen Augenblick 
durch eine plötzliche Abnahme der Belastung gestört. Die Geschwin- 
digkeit wächst, der Regulator verkleinert die Öffnung und die Aus- 
flußmenge nimmt ab. Das Wasser in der Leitung erfährt eine Ver- 
zögerung, schiebt von hinten nach, und dadurch kann unter Um- 
ständen der Druck am untern Ende so weit steigen (vgl. Abschnitt 51), 
daß die Energie des austretenden Wassers trotz der Verkleinerung 
der Öffnung größer ist als zuvor. Die Geschwindigkeit der Turbine 
wächst daher weiter, und der Regulator schließt die Öffnung noch 
mehr, bis schließlich das Gleichgewicht zwischen Kraft und Last 
wiederhergestellt ist. Dasselbe ist aber nicht von Dauer; inzwischen 
hat sich das Wasser in der Leitung dem neuen Zustande anbequemt, 



^) Stodola, Über die Eefifulierung von Turbinen. Schweiz. Bauzeitung^ 
1903, Bd. 22, S. 113. 
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der Nachschub hat aufgehört, und es stellt sich wieder der normale 
Druck ein. Für diesen ist aber die augenblickliche Öffnung zu 
klein, die Leistung der Turbine genügt nicht, und die Geschwindig- 
keit beginnt zu sinken. Der Regulator antwortet darauf mit einer 
Vergrößerung der Einlauföffnung. Indem die Ausflußmenge dadurch 
vermehrt wird, sinkt der Druck in der Leitung so lange, bis sich die 
Wassermasse in der letzteren wieder in schnellere Bewegung gesetzt 
hat. Unterdessen kann aber der Druck so weit gefallen sein, daß die 
Leistung des ausfließenden Wassers trotz der vergrößerten Öffnung 
kleiner geworden ist als vorher; die Folge ist, daß die Turbine 
noch langsamer läuft und der Regulator noch mehr öffnet. Hat 
sich dann die Beschleunigung der Wassermasse in der Leitung voll- 
zogen und der normale Druck wieder eingestellt, so findet sich, 
daß die Öffnung viel zu groß ist. Es wiederholt sich somit das 
Spiel in entgegengesetztem Sinne usw.; ein Gleichgewichtszustand 
wird sich entweder überhaupt nicht oder erst nach mehrfachen 
Schwankungen einstellen. 

Es kommt offenbar nicht sowohl auf die absolute Größe der 
Drucksehwankungen als vielmehr auf ihr Verhältnis zum normalen 
Druck an. Mißt man die Schwankungen mit diesem Maße, so müssen 
sie wachsen 

1. mit dem Verhältnis der Länge der Leitung zum Gefälle, 

2. mit der Geschwindigkeit des Wassers in der Leitung und 

3. mit der Schnelligkeit, mit der der Regulator eingreift. 
Der erste Punkt bietet keine Gelegenheit zur Abhilfe, weil er 

durch die örtlichen Verhältnisse festgelegt Ist. Bei der Wahl der 
normalen Wassergeschwindigkeit in der Leitung sprechen die 
Rücksichten auf die Anlagekosten das entscheidende Wort. Es 
bliebe also nur noch der dritte Punkt übrig: der Regulator darf 
nicht zu schnell eingreifen. Dieser aber soll sofort auf jede Ge- 
schwindigkeitsänderung hin einschreiten; somit bleibt nur noch der 
eine Ausweg offen, die Geschwindigkeitsschwankungen selbst zu 
verzügern. Das Mittel hierzu liefern genügend schwere Schwung- 
räder, mit denen man die Turbine ausrüstet. Sie verschaffen dem 
Regulator bei plötzlichen Belastungsänderungen die nötige Zeit, daß 
er seines Amtes langsam genug walten kann, um in der Leitung 
keine übermäßigen Druckschwankungen aufkommen zu lassen. 

Es ist mit Erfolg versucht worden, mittels Windkesseln auf 
der Druckleitung die Schwankungen so weit zu verzögern, daß der 
Regulator zu folgen vermag. Der Unterhalt der Luftfüllung ist etwas 
umständlich, und es werden die AVindkessel heute nicht mehr an- 
gewandt. Dafür gebraucht man häufig den Freilauf. Dieser besteht 
aus einem Leerlauf an der Druckleitung, der mit der Abschützung 
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unmittelbar zusammenhängt. Wenn sich diese um einen gewissen 
Betrag scliließt, so öffnet sie den Freilauf um ungefähr ebensoviel, 
so daß die Durchflußmenge annähernd dieselbe bleibt. Hernach 
aber schließt sich der Freilauf wieder selbsttätig unter der Kontrolle 
eines Kataraktes, und zwar langsam genug, daß der Regulator nach- 
kommen kann, ohne größere Schwankungen in der Leitung hervor- 
zurufen. So wird der Wasserversch wen düng ein Ende gemacht. 
Die Vorrichtung tritt nur beim Schließen der Abschützung in Tätig- 
keit. Nimmt die Belastung der Turbine zu und öffnet sich die Ab- 
schützung, so sinkt der Druck, und erst, wenn die Gegenwirkung 
kommt, greift der Freilauf ein. Es sind somit in diesem Falle eher 
Schwankungen zu erwarten. 

Einfacher ist die Anwendung eines federbelasteten Sicherheits- 
ventiles, dessen Schließen unter der Einwirkung eines Kataraktes 
so stark verzögert vor sich geht, daß kein periodisches Spielen ein- 
tritt. Der Freilauf hat den grundsätzlichen Vorzug, daß er durch 
die Ursache der Druckstörung in "Wirksamkeit gesetzt wird, wäh- 
rend das Sicherheitsventil erst spielt, wenn die Folgen schon ein- 
getreten sind. 



VI. Verhalten der Turbinen unter veränderten 

Betriebsverhältnissen. 



18. Kapitel. 

Verhalten einer gegebenen Turbine bei unverändertem 
Gefälle und wechselnder Belastung. 

162. Überblick. Es ist von Wichtigkeit, das Verhalten einer 
gegebenen Turbine bei den wechselnden Verhältnissen, unter denen 
sie betrieben werden muß, zum voraus zu kennen. Im Besonderen 
ist es für den Turbinen bauer nötig, zu wissen, was er in Bezug 
auf Leistung und Wirkungsgrad bei verschiedenen Wassermengen 
versi)rechen darf. Hierbei wird stets eine ganz bestimmte, zum 
voraus festgesetzte Geschwindigkeit zugrunde gelegt werden müssen, 
die als nonnale Betriebsgeschwindigkeit angenommen wurde und 
möglichst genau einzuhalten ist. Wir wollen indessen die Unter- 
suchung nicht auf diesen Fall beschränken, vielmehr soll sie auf 
die Veränderung aller Faktoren ausgedehnt werden. Der Zusammen- 
hang ist ziemlich verwickelt, da häufig die Änderung des einen 
Faktors ohne weiteres auch eine solche der anderen Größe herbei- 
führt. So wird z. B. bei einer Wasserkraft an einem größeren 
Flusse das Gefälle um so niedriger werden, je mehr Wasser der 
Fluß führt, indem bei zunehmender Wassermenge der Unterwasser- 
spiegel schneller wächst als der Oberwasserstand. Bei hohen Ge- 
fällen wird ebenfalls eine verhältnismäßig allerdings viel geringere 
Abnahme des Gefälles beim Wachsen der Wassermenge eintreten, 
weil die Druckverluste in der Zuleitung zunehmen. Bei radialen 
Stauturbinen übt die Umlaufgeschwindigkeit einen starken Einfluß 
auf die durchströmende Wassermenge aus; damit ändert sich aber 
auch zugleich das Gefälle. 

Wir gehen nun in der Weise vor, daß wir das Gefälle als un- 
veränderlich annehmen. Bei der experimentellen Untersuchung 
w^ürde man dem Belastungsmoment der Reihe nach verschiedene 
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Werte erteilen und zusehen, wie sich hierbei die Geschwindigkeiten 
und die Durchflußmengen einstellen. Für die Rechnung aber und 
für die graphische Darstellung ist es beiiuemer, von der Geschwin- 
digkeit als Urvariabler auszugehen. Es wäre demnach der Zu- 
sammenhang zwischen der Umlaufgeschwindigkeit einerseits und 
der Durchflußmenge, dem Drehmoment, der Leistung und dem 
Wirkungsgrad andererseits zu verfolgen. Sodann wäre die Unter- 
suchung auf verschiedene Öffnungsgrade auszudehnen. Später soll 
noch der Einfluß einer Gefällsünderung in Betracht gezogen werden. 
Die Rechnung läßt sich nur unter Annahme gewisser Verein- 
fachungen durchführen; es kann daher das gewonnene Bild nicht 
genau mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Die Untersuchung ist 
indessen lehrreich genug, um die darauf verwandte Zeit zu lohnen. 
Die Schwierigkeit liegt im besonderen darin, daß das Wasser 
beim Übertritt vom Leit- ins Laufrad einen Stoß erleidet, sobald 
die Umlaufgeschwindigkeit nicht einen ganz bestimmten Wert hat. 
Es muß vor allem diese Frage untersucht werden. 

163. Stoß beim Eintritt ins Laufrad. Weicht die Geschwin- 
digkeit der Turbine von derjenigen des stoßfreien Eintrittes ab, so 
erfährt das Wasser beim Übergange vom Leit- ins Laufrad eine 
plötzliche Ablenkung, die mit Energie Verlusten verbunden ist. Bei 
staufreien Turbinen, wo das Wasser im Laufrad einen Überschuß 
an Querschnitt findet, wird die Durchflußmenge wenig oder gar 
nicht davon berührt. Bei den Stauturbinen hingegen erleidet der 
Durchfluß eine Hemmung, die in die Rechnung einzuführen wäre. 
Man verfährt dabei in der Regel so, daß man annimmt, es gehe 

die Komponente w^ der relativen Eintritts- 
geschwindigkeit Wq normal zur Schaufel ver- 
loren, wilhrend die tangentiale Komponente a;^ 
l^'i_.J^-w\ erhalten bleibe (Fig. 216). Diese Annahme 

führt allerdings zu einer leidlich bequemen 
Rechnung; das Ergebnis stimmt aber schlecht 
-^ mit der Erfahrung; denn die Druckverluste 

J1J 216 «i^id in Wirklichkeit kleiner als nach dieser 

Rechnung. Das erscheint sofort erklärlich, wenn 
man bedenkt, daß nur diejenigen Wasserfäden, die der Schaufel ent- 
lang fließen, eine ganz schroffe Ablenkung erfahren; die übrigen 
verlaufen um so sanfter, je weiter sie von der führenden Fläche 
abliegen. 

Der Stoßverlust hängt offenbar von der Geschwindigkeit ab, 
mit der das Wasser auf die Schaufel trifft. Ebenso ist die Rich- 
tung des Aufschiagens von Einfluß. Daneben kommt aber auch 
noch die Gestalt der Schaufel in Betracht. Es ist ein anderes, ob 
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das Wasser bei zu kleiner Radgeschwindigkeit nach a (Fig. 217) 
auf die hohle Führungsfläche der Schaufel trifft, oder wenn es bei 
größerer Geschwindigkeit nach h auf den gewölbten Rücken auf- 
schlägt. Der zweite Fall gibt augenscheinlich den kleineren Ver- 
lust, weil das Wasser weniger heftig abgelenkt 
wird. Wiederum liegen die Verhältnisse anders, 
wenn die Schaufeln gestreckt, als wenn sie 
stark gekrümmt sind. 

Reichen die Leitschaufeln bis ans Laufrad 
heran, so kann eine Unsicherheit über die Rich- 
tung des Aufschlages kaum aufkommen. Be- 
steht aber zwischen Leit- und Laufradschaufeln 
ein erheblicher Zwischenraum, wie das bei 
teilweise geschlossenen Drehschaufeln nach 

Fink der Fall ist, so ist das Wasser sich selbst überlassen; es 
ist anzunehmen, daß es sich seinen Weg um so bequemer aus- 
wählen kann, je größer der Spielraum ist, so daß der Stoßver- 
lust kleiner ausfällt. Nimmt die Durchflußmenge bei der Francis- 
Turbine mit wachsender Geschwindigkeit mehr und mehr ab, 
so hat das Wasser beim Eintritt ins Laufrad mehr Platz zur 
Verfügung, nud der Übergang wird sich mit fiferingerem Stoß 
vollziehen. 

Diese Bemerkungen werden genügen, um eine Vorstellung davon 
zu geben, wie außerordentlich schwierig es ist, den Stoßverlust in 
die Rechnung einzuführen. Geht man diesen Schwierigkeiten da- 
durch aus dem Wege, daß man den Einfluß des Stoßes ganz ver- 
nachlässigt, so hat man sich Rechenschaft davon zu geben, in 
welchem Sinne und in welchem Grade das Ergebnis ungenau aus- 
fallen muß. Es läßt sieh erwarten, daß die Rechnung für alle Um- 
laufgeschwindigkeiten, die von derjenigen des stoßfreien Eintrittes 
abweichen, eine zu große Durchflußmenge ergeben muß. Die Er- 
fahrung zeigt indessen, daß bei der Francis-Turbine, die im Vorder- 
grund des Interesses steht, der Fehler gering ist, wenn die Ge- 
schwindigkeit nach oben abweicht. Die Gründe hierfür sind vorhin 
angedeutet worden. Die Rechnung gibt daher für diesen Bereich 
ein sehr ähnliches Bild. Für kleinere Geschwindigkeiten wäre dann 
allerdings noch eine ziemlich starke Korrektur anzubringen. 

Bei der Foumeyron-Turbine nimmt die Durchflußmenge mit 
der Umlaufgeschwindigkeit rasch zu. Hier wächst der Stoßverlust 
immer mehr, wenn die Umlaufgeschwindigkeit über das normale 
Maß hinaus zunimmt. Daher wird hier das Bild, das die verein- 
fachte Rechnung gibt, nach beiden Richtungen hin um so ungenauer, 
je mehr man sich von der normalen Geschwindigkeit entfernt. 
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164. Allgemeine DurchflnßgleichuDg der Stantnrbine. Bezeichnet 

man mit Ci und Cg die Widerstandskoeffizienten für den Durchfluß 
durch Leit- und Laufrad, so gestaltet sich die Energiebilanz für 
den Durchfluß durch das Laufrad bei stoßfreiem Eintritt wie folgt: 
Beim Eintritt steht, auf die doppelte Massenoinheit der sekund- 
lichen Durchflußmenge bezogen, zur Verfügung 

an potentieller Energie 2g H — (l+fi)^o* 

an kinetischer Energie w^^ 

Daraus ist zu bestreiten 

die kinetische Energie beim Austritt und die 

Reibung beim Durchfluß durch das Laufrad (1 + fg) «^2* 

die Energie zur Erzeugung der Zentripetal- 
beschleunigung ttj^ Mg* 

Hier fehlen noch einige Posten, wie der Stoßverlust beim Auf- 
treffen auf die Schaufelkanten und der Wasserverlust am * Spalt. 
Man könnte sie berücksichtigen durch eine entsprechende Erhöhung 
der Werte von Ci und C^- Man erzielt gute Übereinstimmung mit 
Versuchen an sorgfältig gebauten Turbinen, wenn man setzt 

Ci = Co = 0,08 bis 0,10. 

Die Bilanz ergibt die Gleichung: 

2gH= (1 + C,)co' - «•,•' + (1 + fe) < + < - <■■ 

Es mögen die gesamten Kanalquersclmitte beim Austritt aus 
dem Leitrad, beim Eintritt ins Laufrad und beim Austritt daraus 
mit den Buchstaben Fq^ F^ und F^ bezeichnet werden. Die ver- 
schiedenen W^assergeschwindigkeiten lassen sich dann folgender- 



maßen auf Cq beziehen 




F 

Im ferneren ist 


F 

tr ^- r 


«0 - *'i ^'^ ; 


Wo ^'0 ^^ • 



Damit nimmt die Gleichung die Form an 
29H= 



1 + C, + (1 + C,) ( !>) - (1») + (,- - ,y) <o' I r„« (269) 

M 1 



Die Bedingung für den stoßfreien Eintritt kann nach Fig. 104, 
Abschnitt 83, geschrieben werden 

u^ = Cq cos «q -f- u\ cos /?! 



oder 



Wi = (cos«o + ^cos/*ij^o- • • • (270) 
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Drückt man die Geschwindigkeit Cq durch die Wassermenge Q und 
den Ausflußquerschnitt Fq aus dem Leitrad aus und führt man statt 
der Winkelgeschwindigkeit die Umlaufzahl w = 9,55a> ein, so er- 
halten die beiden Gl. 269 und 270 die Gestalt: 



29H 



M-C, , 1 + C, 



p2 
■^2 



1 

F « J 



H 



2 



^' + 91:2 ('■''- "»"^ ^^'^^ 



Die Gl. 271 setzt stoßfreien Eintritt voraus; sie gilt also, genau 
genommen, nur für die durch Gl. 272 bestimmte Umlauf zahl. Bei 
jeder andern Geschwindigkeit w^äre in der ersten Klammer rechts 
noch ein Glied mit positiven Vorzeichen für die Stoßverluste beim 
Eintritt ins Laufrad beizufügen. Sind indessen diese Verluste nicht 
beträchtlich, so kann man Gl. 271 dazu verwenden, näherungsweise 
den Zusammenhang zwischen der Durchflußgeschwindigkeit und der 
Umlaufzahl darzustellen ; wir können sie somit als die allgemeine 
Durchflußgleichung gelten lassen. 

Die Kurve, die man erhält, indem man Q und n in rechtwink- 
liger Koordinate aufträgt, soll die Durchflußkurve oder die Wasser- 
kurve heißen. Sie ist hinsichtlich Q und n vom zweiten Grade, 
und da diese beiden Größen nur in der zweiten Potenz auftreten, 
ist sie die Achsengleichung eines Kegelschnittes. Je nachdem das 
zweite Glied recht positiv oder negativ ist, je nachdem als ^i^r^ 
ist, stellt sie eine Ellipse oder eine Hyperbel dar. 

1 65. Rechnungsmäßige Halbmesser. Bevor man zur Anwendung 
der Gl. 271 schreitet, hat man sich Rechenschaft davon zu geben, 
was für Werte für die Halbmesser r^ und r^ und für die Quer- 
schnitte Fq und -Fj einzuführen sind. Handelte es sich um enge 
Kanäle, so könnte ein Zweifel nicht bestehen; bei größerer Weite 
aber, wie sie die Turbinenkanäle tatsächlich besitzen, ist die Frage 
nicht ohne weiteres zu beantworten, und es gehen 
denn auch die Meinungen auseinander. 

Versucht man nach Fig. 218 den mutmaßlichen 
Lauf der Wasserfäden beim Eintritt ins Laufrad für 
den Fall zu zeichnen, daß die relative Eintrittsrich- 
tung nicht dem stoßfreien Gang entspricht, so kommt 
man fast von selbst darauf, daß die Ablenkung der 
Fäden im äußeren Umfang beginnt. Für die Arbeits- 
übertragung ist aber die Ablenkung bestimmend, und 
CS ergäbe sich daraus, daß r^ bis auf die Schaufelkante zu messen 
wäre. Damit ist auch die Frage entschieden, wie der Austritts- 




Fig. 218. 
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querschnitt Fq aus dem Leitrad zu rechnen ist, wenn die Leit- 
schaufeln bis an den Umfang des Laufrades heranrücken. Besteht 
aber zwischen Leit- und Laufrad ein erheblicher Spielraum, so ist 
die Frage wieder offen. Da das Wasser indessen den Spielraum ohne 
wesentlichen Zwang durchfließt, so darf man annehmen, daß es sieh 
in logarithmischen Spiralen bewege. Die Fäden treffen also den 
Umfang des Laufrades unter demselben Winkel a^, unter dem sie 
das Leitrad verlassen, und man hat daher 

FQ==27ir^bQsm€CQ, 

ohne daß für die Dicke der Leitschaufeln ein Abzug zu machen wäre. 
Für den Eintrittsquerschnitt ins Laufrad hat man zu nehmen 

Fj = (2.Tri sin ß^ — z^ s^) b , 

wobei ß^ etwa bis auf die Halbierungsebene der zugeschärften 
Schaufelkante zu messen ist und wobei z^ die Schaufelzahl im Lauf- 
rad und s^ die Schaufoldicke beim Eintritt bedeutet. 

Den Austrittsquerschnitt F^ hat man etwa dort zu messen, wo 
die beidseitige Führung des Wassers aufhört, und der Austritts- 
durchmesser wäre etwa bis auf den Schwerpunkt (oder wohl rich- 
tiger bis auf den Schwingungspunkt) dieser Fläche zu rechnen 
(vgl. Abschnitt 129). 

166. Francis -Turbine, Durchfluß und Geschwindigkeit.. Wir 

behandeln zunächst den Fall der Francis -Turbine, bei der 

Die Gl. 271 stellt in diesem Falle eine ElUpse vor (vgl. Fig. 219). 
Es werde die Turbine durch einen genügend starken Wider- 
stand festgehalten. Die Wassermenge, die in 
diesem Zustand durch die Turbine fließt, wird 
\ erhalten, wenn man in Gl. 271, Abschnitt 164, 

Nw für 71 den Wert Null einsetzt. Der Durchfluß 
\ für den Stillstand ist: 



Fig. 219. ^ ^' 1/ 1+ fV , IjfC, _ _L ^^'^^^ 



Wird die Turbine allmählich mehr und mehr entlastet, so setzt 
sie sich mit immer wachsender Geschwindigkeit in Bewegung. Da- 
bei nimmt die Durchflußmenge ab, da die Zentripetalbeschleunigung 
einen immer zunehmenden Teil des Gefälles in Anspruch nimmt. 
Wird die Belastung ganz aufgehoben, so läuft die Turbine leer; 
das ganze Gefälle wird dazu verbraucht, das Wasser durch die 
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Turbine hindurchzutreiben, ohne daß eine andere Leistung verrichtet 
wird, als diejenige, die zur Überwindung der Reibung in den Zapfen 
und im umgebenden Mittel verbraucht wird. Gäbe man der Turbine 
einen äußeren Antrieb, so nähme bei immer wachsender Geschwindig- 
keit die Wassermenge mehr und mehr ab, bis schließlich der Durch- 
fluß ganz aufhörte. Man erhält die betreffende Umlaufzahl, wenn 
man in Gl. 271 für Q den Wert Null einsetzt. Die entsprechende 
Geschwindigkeit wäre 



„' = 9.65l/-|^ (274) 



Hierin würde H das ganze Gefälle bedeuten. 

In diesem Zustand wird das Gefälle gänzlich für die Zentri- 
petalbeschleunigung aufgebraucht ; das Wasser wird durch die Um- 
drehung gerade in der Schwebe gehalten. Steigert man die Ge- 
schwindigkeit noch mehr, so setzt sich das Wasser im umgekehrten 
Sinne in Bewegung; die Turbine wirkt als Pumpe. 

Der Zustand des Schwebens ist nur denk- 
bar, wenn der Wert r^^ — r^* für alle Wasserfäden 
derselbe ist. Bei der Turbine Fig. 220 wird bei 
einer bestimmten Umlaufgeschwindigkeit das 
Wasser am innem Kranz schon auswärts fließen, 
während es am äußern noch die ursprüngliche Fig. 220, 

Bewegungsrichtung hat. Es gibt also auch für 
diese Form eine Geschwindigkeit, bei der der Durchfluß aufhört; nur 
ist dies kein Zustand der Ruhe, sondern der eines stetigen Kreislaufes. 

Die beiden Größen Q, und n sind die Halbachsen der Ellipse, 
die sich mit deren Hilfe nun ohne weiteres zeichnen läßt. Die Ge- 
schwindigkeit des stoßfreien Eintrittes erhielte man, wenn man Q 
aus den beiden Gl. 271 und 272 eliminierte. Bequemer findet man 
sie, indem man die durch den Anfangspunkt gehende Gerade, für die 




9,55/cosao , cos/J-N . „^. 

cotg,, = -^(--^^-+-^j . . . (275) 



nach Fig. 219 zum Schnitt mit der Durchflußkurve bringt. 

Der Einfluß des Stoßes beim Eintritt ist nach der Erfahrung 
nur bei Geschwindigkeiten unter derjenigen des stoßfreien Eintrittes 
stark fühlbar. Die wirkliche Durchflußkurve weicht von der Ellipse 
in dem Sinne ab, wie das in Fig. 219 angedeutet ist. Man findet, 
daß die Durchflußmenge vom Stillstande aus zunächst größer wird 
und erst späterhin abnimmt. 

167. Francis -Turbine, Drehmoment und Geschwindigkeit. Die 

nächste Aufgabe ist, das Drehmoment und damit zugleich die Leistung 

Es eher, Waaserturbinen. 15 
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im Zusammenhang mit der Durchflußmenge und der Geschwindig- 
keit zu verfolgen. In der Eulerschen Gleichung 94, Abschnitt 63, 

bedeutet 3K das vom Wasser auf den Kanal übertragene Drehmoment, 
M die Masse des in der Zeiteinheit durchfließenden Wassers, r^ und 
c„i den Halbmesser und die Umfangskomponente der absoluten 
Wassergeschwindigkeit am Anfange und r^ und c^^ die entsprechen- 
den Werte am Ausgange des Kanales. Dabei zählen c^^ und c^, 
als positiv, wenn sie im Sinne der Drehung gerichtet sind. Die 
Gleichung gilt ohne Rücksicht auf vorhandene Widerstände, sobald 
nur beim Eintritt kein Stoß erfolgt und weder beim Ein- noch beim 
Austritt Drehmomente infolge des Flüssigkeitsdruckes auftreten. Das 
letztere kann bei Turbinenkanälen als zutreffend angesehen werden. 
Den Stoß aber kann man dadurch in die Rechnung hineinziehen, 
daß man als Anfangszustand nicht denjenigen nach dem Eintritt 
ins Laufrad, sondern jenen unmittelbar vorher annimmt. Bezeichnet 
c,^Q die Umfangskomponente der Eintrittsgeschwindigkeit, so hat man 

^ = Mir,c,o-r,c,,) (276) 

Nach Fig. 221 ist 



'm2 



U 



2 



W 



«2 » 



wenn w,^^ ^^^ Umfangskomponente der relativen Austrittsgeschwindig- 



keit fTg bedeutet. Damit wird 



m = M(r^ c^Q -f r^ w^^ — r^ m«) . 



(277) 





Fig. 222. 



Bezeichnet man die Summe der Kanalquerschnitte, rechtwinklig 
zum Umfange gemessen, mit F^q für den Austritt aus dem Leitrade 
und mit F^^ für den Austritt aus dem Laufrad, so kann man 
schreiben ^ ^ 



^mO j^ 






w 



u2 



F 



Für den Fall, daß die Austrittskanten in einer Zylinderfläche 
enthalten sind, hätte man 
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Wenn aber die Austrittskante auf einer beliebigen Drehfläche 
enthalten ist, trägt man nach Fig. 222 die Größen m in der Rich- 
tung der Stromlinien von der auf eine Meridianebene zurückgeklappten 
Austrittskante auf usw. 

Mit den beiden Ausdrücken für c^q und w^^ schreibt sich 
schließlich das Drehmoment 

= yQ[Q(-^ + ^)-0,1047r,«n], . (278) 



9 



mO •*• »«2 



wenn man einsetzt 

tt = 0,1047 r^n. 

Der Ausdruck für 3K ist hinsichtlich von Q vom zweiten Grade. 
Kennt man den Zusammenhang zwischen Q und n, so läßt sich auch 
das Drehmoment als Funktion der Umlaufgeschwindigkeit darstellen. 
Ist für jenen Zusammenhang die quadratische Gl. 271 maßgebend, 
so erhält man für denjenigen zwischen 2R und n eine Gleichung 
vierten Grades. Wenn jener durch eine Kurve dargestellt ist, so 
läßt sich auch für diesen eine Kurve punktweise finden wie folgt: 

Schreibt man 

Ja. _L_.r2_ — h 

F ^ F — ' 
und bringt man k vor die Klammer, so nimmt Gl. 278 die Form an 

Wir betrachten zunächst den Ausdruck in der Klammer. 
Zieht man durch den Anfangspunkt die Gerade 

0,1047 V 
y = ^ -., 

die mit der w- Achse einen Winkel iff einschließt, für den 

0,1047 rj 
tang ^> = - — - - , 

und vermindert man die Ordinaten der Q/n- Kurve um die ent- 
sprechenden Ordinaten dieser Geraden, so erhält man eine Kurve 



0,1047 r«^ 

n, 

15' 



Q-^— T^ n. 
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(279) 



die den Verlaut des Klammerausdruckes darstellt. Man kann somit 
G!. 278 auch bo schreiben 

Q _9_'- ■ ' ' 
yk 
und aus dieser Form erg^ibt sich sofort, wie man nach Fig. 223 die 
Momonteukurre mit Hilfe äbnlicher Dreiecke punktweise bestimmen 
kann. 

Kennzeicbnend für die 391/n-Kurve ist, daß sie bei niedrigen 
Geschwindigkeiten auswärts, späterbin aber ein wenig einwärts ge- 
bogen ist. Die durch den Versuch er- 
haltene Momenten kurve zeig^ In der 
Tat einen derartigen Verlauf, 

Der Schnittpunkt der Geraden yjn 
mit der Q/n-Kurve entspricht dem Zu- 
stand, wo das Wasser kein Drehmoment 
mehr auf das Rad übertragt. Hätte 
die Turbine keine Eigenreibung, so 
würde er die Leerlaufgeschwindigkeit 
bestimmen. Das Moment, das die Tur- 
bine nach außen abgibt, ist um den 
Betrag des Momentes der Eigenreibung 
kleiner als dasjenige, das das Wasser auf das Rad überträgt. Dem- 
entsprechend fällt auch die Leerlaufgeschwindigkeit tatsächlich etwas 
kleiner, die Leerlaufmenge hingegen etwas größer aus, als sich 
aus dem Schnittpunkt der y/n-Linie mit der Q/n-Kurve ergäbe. 

Von dem Moment SR^ der Eigenreibung läßt sich annehmen, 
daß es aus einem konstanten Gliedc für die Zapfenreibung und 
einem veränderlichen Gliede für die Reibung im umgebenden Mittel 
zusammengesetzt sei, und zwar würde das zweite Glied etwa mit 
dem Quadrate der Geschwindigkeit wachsen. Man könnte also 
etwa schreiben 

Zuverlässige Anhaltspunkte für die Berechnung der Eigenreibung 
besitzen wir indessen nicht, und es bleibt nichts anderes übrig, als 
sie schätzungsweise in die Keclinung einzuführen. Sie wird in der 
Kegel nicht mehr als 3 bis 4 v. H. des normalen Drehmomentes 
betragen. 

168, Leistung und Geschwindigkeit Ist das Drehmoment in 
seiner AbJiängigkeit von der Umlaufgeschwindigkeit bekannt, so 
läßt sich sofort auch die Leistung bestimmen. Es ist 
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L = 3Jl(o = 



oder 



2»n 
9,55 



L 
n 



m 



9,55 ' 



und man kann nach Fig. 224 die L/w- Kurve punktweise mittels 
ähnlicher Dreiecke konstruieren. 

Die Geschwindigkeit, für die die Leistung 
einen Größtwert erreicht, läßt sich übrigens 
schon aus der Momentenkurve bestimmen. 
Die Leistung wird ein Maximum für 

d(mn) 



dn 



= 0. 



Führt man die Differentiation aus, so 

läßt sich die Bedingung leicht auf die Form 

bringen 

r«rt dn 

3K = — w ; 

dm 




Fig. 224. 



d. h. die Subtangente für den betreffenden Punkt der Momentenkurve 
muß gleich der zugehörigen Umlaufzahl sein. Man findet daher 
die betreffende Umlaufzahl w", indem man durch Probieren den- 
jenigen Punkt der Momentenkurve bestimmt, dessen Tangente auf 
der Abszissenachse die Strecke 2n" abschneidet. 

1 69. WirkuDgsgrad nnd Geschwindigkeit. Auf ähnlichem Wege 
läßt sich noch der Zusammenhang zwischen dem hydraulichen 
Wirkungsgrad und der Umlaufgeschwindigkeit finden, wenn einer- 
seits die Durchflußkurve und andererseits die Leistungs- oder die 
Momentenkurve bekannt ist. Es soll hier nur die Ableitung aus 
der Momentenkurve gegeben werden. 

Die hydraulische Leistung ist 

mn 



L = 



9,55 



und der hydraulische Wirkungsgrad somit 

_ L 



also 



£ 

n 



m 




WSfiSH^-^ 



-*► 7b 



" (9,55iry)Q' iFig. 225. 

Es ist aus Fig. 225 ohne weitere Erklärung zu ersehen, wie 
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Aus der Art, wie der öffnungsgrad k im Kenner auftritt, läßt sieb 
erselien, dafl die DurchnuSmenge nicht mit dem Oftntuigsgrmde 
proportional, sondern langsamer wächst. Daä dem eo sein muß, 
lenchtet sofort ein, wenn man bedenlit, daß bei znnehmender 
DurchfluQmenge die Stauung im Laufrad wachsen und darum die 
Ausflußgeschwindigkeit c^ aus dem Leitrad abnehmen muß. 

Die DurchfluBkurven sind noch im inneren Teil 
"^^ zu berichtigen. Zu diesem Zwecke hätte man die 

Durchflußmengen tilr den Stillstand unter Rticksicbt 
auf den StoBverluat zu berechnen. Dieser nimiut 
jedenfalls mit bleiner werdendem öff- 
nungsgrad progressiv ab, da eine klei- 
nere Wassermenge den Übergang ins 
Laufrad mit um so weniger Zwang volf- 
lühren kann, als ja auch der Spielraum 



\A 



\ 




Fig. 228. 



l/m/ä^/Min. 



zwischen Leit- und Laufrad größer wii-d. Bei der Berechnung der 
in Fig. 228 dargestellten Kurven wurde die Annahme zugrunde 
gelegt, der Stoßverlust sei der dritten Potenz des öffnungsgrades k 
proportional. Es nähme in diesem Falle Ol. 280 die Form an 

Bei der Anwendung ist Kücksiclit darauf zu nehmen, daß eich 
der Ablenkungswinkel & mit der Schaufel Stellung ebenfalls ändert. 



r g:tg*bt3itn Turbioe bei nnTeTftnd<Tt«m G«AU# i 



ÄIS 




Fig. 229. 



4R«<V 



Mii Hilfe der vorstefaenilen Formeln wurde da* Ton PrAsiP) 
uiit«rsacb:e Rad 7 für die Ö^ongsgrade j, J und | nachg^reohnot; 
in Fig. 228 sind die erbalienea Wen« graphisch anfgetragen. 

Die punktierten Ktu^'en bedealen den Wirkungsgrad; dii> 

Kurve für ^ Öffnung fällt mit derjenigen fflr \ so nahe zusammen, 
daß man sie weglassen mußte. 

Die Geschwindigkeit der größten Leistung ist etwas kleiner 
als jene des besten Wirkungsgrades, Ferner wird die GesehwindiK- 
keit des besten Wirkungsgrades kleiner 
mit abnehmender Öffnung. Fräsil bat 
gefunden, dafi sie mit der Dorchfluß- 
menge linear abnimmt.*) 

In Fig. 229 ist der Zusammenbang 
zwischen dem Öffnnngsgrad und der- 
jenigen Durchflufimenge dai^estellt, die 
sich nach der Rechnung für die Ge- 
schwindigkeit des stoßfreien Eintrittes 
ergibt. Es geht deutlich daraus hervor, 
daU die Wassermenge langsamer wächst 
als die Öffnung. Der öffnungsgrad 1 
entspricht der normalen Füllung; die 
betreffende Turbine kann übrigens nicht weiter geöffnet werden. 

173, Verhalten der Forneyron-Turbine. Hier ist r, <ij; das 
letzte Glied in Gl. 269 wird negativ, und die Kurve der Durch- 
flußmengen ist eine Hyperbel. Die Wassemienge ist ein Minimum 
für das festgehaltene Rad; sie nimmt bei wachsender Geschwindig- 
keit immer mehr zu und ist somit beim Leergang am größten. 
Erteilt man dem Rade durch äuße- 
ren Antrieb eine ausreichende Ge- 
schwindigkeit, so kann die Turbine 
ein negatives (iefälle ilberwinden, 
d. h. als Pumpe arbeiten. Es findet 
hierbei kein Wechsel in der Durch- 
riußrichtung statt. 

Der Zusammenhang zwischen 
Geschwindigkeit, Durchflußmenge, 
Drehmoment usw. läßt sich mit den 
nämlichen Mitteln verfolgen wie bei 
der Francis-Turbine. Fig. 230 gibt 
eine Vorstellung von dem Verlaute 



•) Untersuchungen an Niederdnickturbi 
3in Gelalle umgerechnet, fUr das <j2gS-- 
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der verschiedenen Kurven. Die Momentenkure zeigt eine etwas 
andere Beschaffenheit; sie beginnt mit einer Eindrückung und wendet 
erst später ihre Wölbung nach außen. Die Leistungskurve dagegen 
verläuft ähnlich wie bei der Francis-Turbine; auch hier erhält man 
die größte Leistung bei einer Geschwindigkeit, die etwas größer ist 
als die halbe Leerlaufsgeschwindigkeit. 

Die Durchflußnienge wird stets mit einem Spaltschieber geregelt. 
Hierbei geht der Austritt aus dem Leitrad mit starker Kontraktion 
vor sich und beim Übergang ins Laufrad erfolgt eine plötzliche 
Erweiterung. Diesen höchst unregelmäßigen Vorgängen auf dem 
Wege der Rechnung folgen zu wollen, erschiene aussichtslos. 

174. Verhalten der Jonval-Tnrbine. In diesem Falle ist r^ ==»^«r 

und das letzte Glied in der Durchflußgleichung 269, Abschnitt 164, 
das die Umlaufgeschwindigkeit enthält, verschwindet. Wenn also 
der Einfluß des Stoßes beim Eintritt ins Laufrad unbeachtet bleiben 
darf, so ist die Durchflußmenge unveränderlich. Die Erfahrung 
beweist, daß dies innerhalb weiter Grenzen tatsächlich der Fall 
ist, und das kann umgekehrt als Beweis dafür angesehen werden, 
daß der Stoßverlust beim Eintritt innerhalb eines weiten Spielraumes 
nicht wesentlich ins Gewicht fällt. 

Ist bei irgend einer Stauturbine die Durchflußmenge konstant, 
so sind es natürlich auch die Durchflußgeschwindigkeiten, im 

besonderen auch c^q und w^^. Es wird daher 
die Momentengleichung 277, Abschnitt 167, 
die Gestalt annehmen 

worin a^ und 6^ für den gegebenen Fall als 
konstant anzusehen sind. Das Moment nimmt 
also bei allen Stauturbinen linear mit der Ge- 
schwindigkeit ab, sofern die Durchflußmenge 
Fig. 231. unveränderlich bleibt.^) Dies ist bei unver- 

änderlichem Gefälle nur für die Jonval-Turbine 
der Fall; es ist also die geradlinige Beschaffenheit der Momenten- 
kurve für diese Turbinenform kennzeichnend. 

Für die Leistung ergäbe sich eine Gleichung von der Form 

L = a., n — b^ n^ . 

Diese Gleichung stellt eine durch den Anfangspunkt gehende 

^) PraSil hat bei seinen vorhin erwähnten Untersuchungen die Turbinen 
mit unveränderlicher Wassermengo betrieben, indem er das Gefälle sich frei 
einstellen liel). Die Momentenkurven zeigen tatsächlich einen fast genau 
geradlinigen Verlauf. • 




TeriiiJTPi. I 



j(C pi^t»<ino>. Tiirhiwf twi Ht-.wMni.lrtrto»! 
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Eine Umlicbe Knrw würde sich für «io« Wirku)»pi*)m«ii (n'lv>ii. 
tmd die ü&^vindi^fji der fTrCifintn Ixöstunf: ffolo Kiismntnon »iti 
jener de* Itfsatm 'Wirtainpspnidf*: die I.;4<«<irUn^r<^sc)i<n'iiidifk(>ti 
wfire düi'peh si' profi, *11« nniw dw Normis'owiinß. daß nii»» dfo 
Eigenreibnnc der ThirltiBc «nSor «cht 1w<«<Cin dflrfo. 

lli. VM^ah^ der »oavtrciMi TmiMm«. AroIi hior isi dii> 
Doirbflnfmeii^ nnabh&niri^ Vi>n der i^i^sK-.hwindijrkcit ; dftun du 
beim Eintrin ins Laufrad (^erK-hniit im rbcrttuß v.irhandoTi Nt. 
hat ein allMllig«r Stoß kein«- sunend^ Kaok^iiliunc aiiT dnn Aus- 
triii aas dem Leitapparai. AUcin os darf daran» niohl ohnr «-(«itoppti 
gefolgert werden, dafi da« Drehmomctit linear vorlaufe. IMw wilr«1<> 
voranssetzen. daß «r,, in Gl. 2TI, Ahi>chnitt 167, clKinfallx konntam 
sei. Da aber der Strahl den Kanal nicht «usföIU, darf ann d<'r 
Konstanz der Nasser- 
menge nicht zugleich ^— 
auf Unveiilnderliebkeit 
der Durchflußgeschwin- 
di^keiten geBchlossen 
werden. Die Erfafarong 
zeigt indessen, dafi das 
Drehmoment wirklich 
linear mit der Ge- 
schwindigkeit zusam- 
menhängt. Darans er- 
gibt sich wiederum ein 
parabolischer Verlauf 
der Leistungs- und der 

Wirkungsgrad kurve 
und das Zusammenfallen der größten Leistung inll dnu liüclmicn 
Wirkungsgrad. Auch hier wäre die beste GciM'liwInilltrki'lt kI''I''1i 
der halben Leerlaufgeschwindigkeit , vorausgesetzi, ditU illo Mltr"i< 
reibung der Turbine unberücksichtigt bleiben darf. 

Eine Abweichung zeigt die Momentenkurvo dun \,nttf\rni\i^n, 
siehe Fig. 232. Innerhalb gewisser Geschwindigkeiten Int. iinili lili<t' 
der Verlauf linear. Bei wachsender rmlaiifzahi tritt iilier «ii i'lin'in 
gewissen Punkte plötzlich ein Bruch ein, Diemi ('[irdgcliriflUIgki'H, 
die PrAsil zuerst im Maschinenlaboratoriuni di^H uMtffiU'mHlnrUi'it 
Polytechnikums beobachtet bat, ist hauptsachlich duninf ^iirllik 
zufahren, daß bei zu großer Geschwindigkeit ein T<^ii il<rH Witnui^rB 
gar nicht mehr mit den Schaufeln in Berührung koiriini, hoikIi'Iii 
nnbenQtzt dazwischen entweicht, gerade wie wenn diw Uiul Mi 
w^tläofig geschaufelt wäre (vgl. Ab.'-chnitt 114^. Mon Ifiinirki, 
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Fig. 232. I,<>rfi.lr 
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daß auch bei starker Verminderung der Geschwindigkeit das Moment 
unter die gerade Linie sinkt. 

Die in Fig. 232 aufgetragenen Ergebnisse ^^'urden mit einem 
Löffelrad von U. Boßhard Söhne in Zürich erhalten, das nach Zeich- 
nungen des Verfassers ausgeführt war. Die Hauptabmessungen sind: 

Düsenweite 40 mm 

Halber Konvergenzwinkel der Düse .... 36^ 

Eintrittshalbmesser (auf die Düsenachse bezogen) 150 mm 

Schaufelzahl 18 

Schaufel breite 113 mm. 

Die Versuche wurden mit teilweise geschlossener Düse erhalten ; 
die Wassermenge betrug bei einem Drucke von 35 m 14,5 1 pro 
Sekunde. Die ^anz geöffnete Düse ließ 27 1 pro Sekunde austreten. 

Die Ordinaten in Fig. 232 bedeuten die Gewichte auf der 
Wage. Der Bremshebel hatte eine Länge von / = 4 : 2ji = 0,637 ni, 
so daß die Leistung durch die Formel 

Pu 

ausgedrückt wird (vgl. Abschnitt 198). Die günstigste Geschwindig- 
keit liegt bei 740 Umläufen. Diese war vorgeschrieben; darum 
mußten der Durchmesser und die Schaufelabmessungen ungewöhnlich 
knapp gehalten werden. Die Turbine ist daher bei ganz geöffneter 
Düse stark überfüllt. 

176. Einfluß des Füllungsgrades. Es soll untersucht werden, 
wie sich bei normaler Geschwindigkeit der Wirkungsgrad ändert, 
wenn die Durchflußmenge abnimmt. Dabei werde die Wassennenge 
in Bruchteilen der maximalen Durchflußmenge angegeben, und 
dieses Verhältnis heiße der Füllungsgrad. Dieser hängt mit 
dem Öffnungsgrad zusammen, ist aber nicht immer damit identisch. 

Wenn bei einer Änderung des Füllungsgrades die Geschwin- 
digkeitsverhältuisse in den Laufradkanälen, soweit diese überhaupt 
Wasser bekommen, dieselben bleiben, so ist anzunehmen, daß das 
Drehmoment mit der Wassermenge proportional wachse, also durch 
einen Ausdruck von der Form 

m = aQ — h 

dargestellt werde. Diese Voraussetzung trifft bei Zellenregulierung 
für staufreie Turbinen zu; für Stauturbinen nur dann, wenn die 
zugedeckten Leitkanäle ventiliert sind, so daß die Laufradkanäle 
darunter sich entleeren können. 



Terh&liieii einer ^regt^bflXK^ Tnrhiu* >N»i Tmvwrlfcn^ort^m i^fti-Uo i«?w. 2ST 

Für d€ii imlteUifaciteii ZusxaDd d<T TnrbiiK* wird IR 0, und 
es t»edeut«t 

diejenig-e Trassenneiiire, die die leca^rebende Tarbiue br««cht, tun 
die nomuüe Gedchfrindig-keit «nzimehmeD. 
Die Leisnmg ist 

i = fRöi, 

Der Ansdrock für dem Wirkangsgnd 

_ L 

'~ quy 

kann auf die Form gebracht werden 

Cd üQ — h 

Trä^ man t als Ordinate über Q als Abszisse auf, so st<»41t 
die Gleichung eine gleichseitige Hyperl>el dar, deren eine Asvmi>tot^ 
in die e-Achse fäDt, während die andere wagrecht verlÄuft> 
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Fig. 233. Schwammkrug-Turbine. 




Fig. 234. Jonviil«Tx\ibi«»\ 



In Fig. 233 sind die (ausgeglichenen) Ergebnisse dor vom 
Verfasser untersuchten Schwammkrug-Turbine*) des Klok(ny.llÄls- 
Werkes der Stadt Chur aufgetragen. Der Leitapparat hat 1 2 Zollon : 
die Bremse reichte noch aus, um die Turbine mit 1 1 offenen Zellen 
zu bremsen; es ergab sich dabei eine Leistung von 410 1\S, 

Fig. 234 enthält nach Schröter*) die Ergebnisse der Jonval 
Turbine^ der Nähfadenfabrik Göggingen. Das Leitrad kann y.ur 



*) Erbaut von der Maschinenfabrik St. Georgen bei St. Gallen. 

•) Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingenieure 1886, Bd. XXX, S, 781. 

•; Erbaut von der Maschinenfabrik Augsburg. 
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Hälfte mit sechs veiitilierten Deckeln zugedeckt werden. Die volle 
Leistung der Turbine beträgt 270 P.S. 

In beiden Fällen verläuft die Momentenlinie gradlinig'. Je 
kleiner Q^, die 'Wassennenge für den Leerlauf bei normaler Ge- 
schwindigkeit, ausfällt, desto mehr schließt sich die Kurve des 
Wirkungsgrades den Asymptoten an, und desto weniger sinkt der 
Wirkungsgrad bei abnehmender Füllung. Es ist also wichtig, daH 
die Leerlaufsmenge klein ausfalle. 

Beim Tangcntialrad ändert sich mit dem Fflllungsgrad die 
Wassermenge, die es auf eine Laufradschaufel trifft. Es wird daher 
der Zusammenhang zwischen Moment und Wassermenge ein anderer 
sein. Die Erfahrung zeigt, daß das Moment nicht mehr proportional 
mit der Wassermenge wachst; die Momentenkurvo neigt sich der 
Q-Achse zu. Dementsprechend fällt auch der Wirkungsgrad lang- 
samer bei abnehmender Fflllung. 

Fig. 235 wurde mit einem Tangentialrad ^) des Elektrizitäts- 
werkes Luzern - Engelberg erhalten, das bei voller öffnnng eine 
{elektrisch gemessen) Leistung von 2569 P.S. ergab.*) 
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Fig, 235. Taneentialrad. 



FifT. 236. Übermutes Löffelrad. 



Das in Abschnitt 175 erwähnte LiVffelrad lieferte die Kurven 
(Fig. 236). Die Schaufeln sind für die volle Öffnung zu klein ; der 
größte Wirkungsgrad stellt sich daher erst bei wesentlich vermin- 
derter Füllung ein; er bleibt dann aber selbst für kleine Bruchteile 
der größten Wassermenge noch ziemlicli hoch. Ist dieser Punkt 
von Bedeutung, so hat man es in der Hand, durch Anwendung von 
knapp bemessenen Schaufeln eine Überfüllung bei ganzer Öffnung 
herbeizuführen; dabei wird dann allerdings der Wirkungsgrad nicht 

') Erbaut von Th. BoU & Co. in Liaem. 

=) Siehe Kilchmoiiii, Schweiz. Bauzeitving 1906, Bd. 48, S. 13; vgl. Fig. 142, 
Abaclinitt 110. 
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den größten m'^glichen Wen erreichen: dafür arNei:ec die T^irMüe 
bis zu einem gewissen Pnnkte am so günstiger, je mehr die Wasj^^r^ 
menge abnimmt. 

Die Kurven in Fig. 237 erhielt der Verfasser an der Turbine 
der Spinnerei und Weberei Glattfelden. * » E>ie Turbine ist eine Francis- 
Turbine mit liegender Welle, Spiralgehäuse und doppeltem Austritt. 
Sie arbeitet bei maximaler Öffnung mit starker CberftUlung und 
gibt daher den besten Wirkungsgrad er^t bei Termindertem Zu- 
fluß. Die Leistung bei voüer Öffnung wurde zu 293 P. S. ge- 
funden. Die Wassermengen wurden mit einem Überfall mit Seiteu- 
kontraktion gemessen. Da die Cberf allbreite nur wenig kleiner 
war als die Kanalbreite, sind die berechneten Wassermengen wahr- 
scheinlich etwas zu klein und die Wirkungsgrade etwas zu groß. 
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Fig. 237. ÜberfüUte Francis-Turbine. 
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Fig. 238. Francis-Turbine. 



Das Verhalten einer nicht überfüllten Francis -Turbine zeigt 
Fig. 238, die nach Präsil^ für das Rad / der Niederdruckturbine 
des Maschinenlaboratoriums in Zürich aufgetragen iwi'urde. 



19. Kapitel. 
Verhalten ähnlicher Turbinen bei verschiedenen Gefallen. 

177. Gegebene Turbine unter verändertem Gefälle. Spezifische 
Großen eines Modells. Ist das Verhalten einer bestimmten Turbine 
bei einem Gefälle H und einer Umlaufzahl n bekannt, und setzt 
man die Turbine unter ein anderes Gefälle H^, so läßt sich leicht 
die Umlaufzahl «^ ermitteln, bei der die Turbine ein ähnliches Vcr- 

*) Von Escher, Wyss & Co. erbaut. 

*) Untersuchungen an Niederdruckturbinen, a. a. O. 
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halten zeigt, d. h. bei der sich die sämtlichen Geschwindig-keiten 
in demselben Verhältnis geändert haben, und weiterhin lassen sich 
sofort Durchflußmenge, Leistung und Drehmoment für den neuen 
Zustand berechnen. Die Lösung beruht darauf, daß sich für ähn- 
liche Zustände die Geschwindigkeiten wie die Quadratwurzeln aus 
den Gefällen verhalten. Man erhält daraus die Beziehungen 

n 
Q_ 







n 



N t?, 



H 



(283) 



m^ n N^ ..^ 

Handelt es sich darum, die dem Gefälle entsprechende normale 
Geschwindigkeit einzuhalten, und dies wird ja in der Mehrzahl der 
Fälle zutreffen, so kann man sich nach Camer er die Umrechnung 
in folgender Weise etwas bequemer machen. Man berechnet zu- 
nächst ein für allemal für das betreffende Modell die Größen n^, 
Qq, Nq und 9Ro, die einem Gefälle von 1 m entsprechen. Mit diesen 
spezifischen Größen des Modelies findet man für irgend ein 
Gefälle H: 






(284) 



PräBil legt das Gefälle H= 



- - I 



für das 



29 
V2gH=l m 



als Vergleichsmaßstab an. Werden die betreffenden Größen durch 



den Zeiger r unterschieden. 
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3R 



so bekommt man 
H 



1 



.2g^ 



(286) 



Verhalten ähnlicher Turbinen bei verschiedenen Gefällen. 



241 



178. Ahnliche Turbinen. Dehnt man die Untersuchung auf 
zwei ähnliche Turbinen von verschiedenen Durchmessern D^ und 
Z>2 aus, und läßt man sie zunächst unter demselben Gefälle ar- 
beiten, so ergeben sich, da die Umfangs- und Durchflußgeschwindig- 
keiten die nämlichen sind, die Flächen aber sich wie die Quadrate 
der Durchmesser verhalten, sofort die nachstehenden Beziehungen 



5 

Wo 




9i = (^] 



3 



(286) 



Sind sodann auch die Gefälle verschieden, so gehen diese 
Gleichungen in die folgenden über; 



N^ \dJ \hJ 






(287) 



Wenn die Aufgabe gestellt ist, den Durchmesser und die Unilauf- 
zahl einer ähnlichen Turbine zu finden, die jedoch mit einem andern 
Gefälle und einer andern Wassermenge arbeiten soll, so bringt man 
die Gleichungen besser auf folgende Formen: 
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Es eher, Wasserturbinen. 



16 
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179. Spezifische Größen der Bauart. Wenn man für eine be- 
stimmte Anlage die Bauart der Turbine wählen soll, ist es wünschens- 
wert, sich schnell eine zutreffende Vorstellung von den wichtigsten 
Größen zu machen, die sich unter den vorliegenden Verhältnissen 
für die verschiedenen Bauarten ergeben. Es wird sich dabei be- 
sonders um den Durchmesser und die Umlaufzahl handeln. Man 
stellt zu diesem Zwecke die betreffenden Größen für die Turbinen 
verschiedener Bauart, aber für einerlei Gefälle und Wassermengen 
zusammen und kann sodann leicht die Untersuchung auf den ge- 
rade vorliegenden Fall ausdehnen. 

Es ist zweckmäßig, ein Gefälle von 1 m und eine Wasser- 
menge von 0,1 cbm = 100 1 als Grundlage der Zusammenstellung 
zu benutzen. Die betreffenden Größen mögen die spezifischen 
Größen der Bauart genannt und mit dem Index s bezeichnet 
werden.^) 

Für den Zusammenhang zwischen den spezifischen Größen und 
denjenigen, die einer Turbine für ein Gefälle H und eine Wasser- 
menge Q entsprechen, erhält man sofort nach Gl. 286 und 287 die 
Beziehungen 

^ ={10Q)iH-i 



^=(10Q)-Ijfi 
nD 






(290) 



Der Zusammenhang kanu etwas übersichtlicher dargestellt 
werden, wenn man die Größe 

' V2gH 

einführt, die nichts anderes ist als der Querschnitt einer abgerundeten 
Mündung, die bei reibungsfreier Bewegung die Wassermenge Q unter 
dem Gefälle H ausfließen läßt. Man hat 

Q = 4,43 /-Ifi. 
Führt man diesen Wert in Gl. 286 ein, so erhält man: 



') Camorer verp^leicht die Turbinen miteinander, die bei 1 m Gefälle 
eine Leistung von 1 PS ergeben. Da die Leistung mit vom Wirkungsgrade 
abhängt, schien es einfacher, diesen Einfluß auszuschalten und von einer be- 
stimmten Wassermenge auszugehen. Für einen Wirkungsgrad von 0,75 fallen 
die beiden MaßstUbe zusammen. 
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= 6S6fi 



oder 



n 



{29\) 



(291 ft) 



Damit kann man ebensowohl, von einer bekannten Turbine 
ausgehend, die spezifischen Werte der betreffenden Bauart ableiten, 
als auch umgekehrt mit den spezifischen Größen der Bauart die 
Abmessungen der Turbine für den betreffenden Fall ermitteln.*) 

180. Zahlenangaben. Man kann überschlagsweise für die spezi- 
fischen Durchmesser und Umlaufzahlen der verschiedenen Turbinen- 
formen die folgenden Zahlenwerte benutzen. Als Durchmesser ist 
der Eintrittsdurchmesser, bei Axialturbinen der mittlere Durchmesser 
zu verstehen. Ferner ist 

Q 





' V2gH' 




Vollschlächtige Girard-Turbine: 




für D:h — 
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!>.- 


0,56 ra 


0,63 m 
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72 


64 


D — 


3,75 V/' 


4,3 Vf 


nD = 


401 


^H. 



Löffelrad mit einem Rundstrahl: 

Z),= 1,4 m bis 2 m 
n^= 26,7 bis 18,75 

I)= 9,35 V/^ bis 13,4 V/^ 
nD= 37,5 VH. 

Der Durchmesser kann beliebig größer gewählt werden; damit 
fällt die Umlaufzahl entsprechend kleiner aus. Bei mehreren Ein- 
laufen ist der Durchmesser erheblich größer zu nehmen. 



^) Es ist vielleicht am Platze, ausdrücklich zu sagen, daß schon mit Rück- 
sicht auf die Schaufelzahlen und Schaufeldicken von einer strengen Ähnlichkeit 
Ewiflchen verschieden großen Turbinen derselben Bauart in der Regel nicht 
die Bede sein kann. 

16* 



j I 1 V. rl.:ihiii il»^r Tiirl'iri<*ii unter veiHnJerten BetriebaverhiÜtiii^?«::. 



I'ii\ jii Tui'Mn«*: 






fur //: /' 
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o.Sö m 


0.45 ni 
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i:)2 


117 


/>-- 


2.33 ^ f 


3\/-' 



„h 54 \if. 

K'iinM-yriii'I'Mrl)in«-: 

/>, ^Kh>^ m bis 0,62 

I. M bis 100 

n J) :>« » \ // bis 62 1 H . 

n n.r» in bis n.9 m 

// 7') bis 50 

/> 4W bis 6 V/* 

,. /^ 45 W/. 

',■■1 Hill*' l'r;iii<"i-.-'riirl.iiH': 

h^ n. t IM 

;/ \:u\ 

« 

. « hr;« ll.iiiliipl«- l''l';iliciM'rnrliilH': 

n n.'jH 111 l)i> n,30 m 

1/ Jj:) bis 210 

•I 

/> l.S()\/' bis 2 V7' 

\«ihili iiijiii r\\\i' nri^rlM'Mc \V;i>srrnH*n»r<' . Statt sie in einer 
t jii/i;'« II 'riiil»iiM' .111' /iiiiiii/rn, mif }n jihnlich».» unter sich gb*ioh- 
.Hii;'«' l-.li in« ii- 'rmbiiirn. s«» winl «Icrni rinlauf^reschwindifi^keit jrt*- 
i< i;.'t 1 1 im N'rrli.-iliiii . \ du 

1 : \ /;/ . 

ISI. TiirbJiHMisätxo. liri i\rr ralH'ikmäÜijj^t'ii Herstellung von 
'l'iiibiiM-ri m:i<Ii riin-r brsiininitf'n Bauart wird man danaeh traehten 
IHI1--1II, di-M vurkoinnu-ndrn I^Mlürfnissen mit «»iner mügliclist kleiin-n 
An/.jihl vi-r^i-lii«'drnrr Modrlle «xUm* NunniuTii zu genügen, die man 
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passend abstuft. Eine derartige Folge ähnlicher Turbinen bezeichnet 
man als einen Turbinensatz. Die Größe der Stufen hängt ab 
von der Anpassungsfähigkeit der betreffenden Bauart an ab- 
nehmende Wassermengen und von den Anforderungen, die man 
in Bezug auf den Wirkungsgrad noch im ungünstigsten Falle 
stellt. Es bezeichne 

Qtnax ^^® größte Wassermenge, die ein Modell bei 1 m Gefälle 
aufnehmen kann, 

Quiin"^^^ Qtnax ^^® klciustc Wassenucnge, die noch einen an- 
nehmbaren Wirkungsgrad ergibt, 

Q = V^ Qnin = ^ V^ Qmax diejenige Wassermenge , auf die man 
im Maximum bei der kleinsten Wasserkraft zu rechnen 
hat, für die das Modell noch Verwendung finden soll. 
Es mißt die Zahl ^f den Spielraum, innerhalb dessen der 
Zufluß sich ändern kann, ohne daß der Wirkungsgrad unter 
die angenommene Grenze sinkt. 

Benutzt man für zwei aufeinanderfolgende Modelle die Zeiger 
1 und 2, so ist die Bedingung dafür, daß sich die Reihe lücken- 
los schließt: 

^2 ""^ Qmax 1 
^^^er <Py^Qmax2 = Qmaxl- 

Als Stufengröße hinsichtlich der Wassermenge findet man somit 
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Es ergebe z. B. eine gewisse Turbinenbauart noch einen ordent- 
lichen Wirkungsgrad bei \ Füllung. Im ungünstigsten Falle soll 
die Zuflußmenge bis auf die Hälfte sinken dürfen, ehe der Wirkungs- 
grad unter diese Grenze sinkt. Es wäre somit 

yy=2. 
Daraus findet sich die Größenabstufung für die Wassermenge 

Qmaxl 
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und für die Abmessungen 

Bei Radialturbinen kann man die Radbreite h eines Modelles 
und damit die Durchflußmenge stark abändern, ohne daß das 
Modell im übrigen davon betroffen wird. Sehr anpassungsfähig 
ist ferner das Löffelrad, das man durch Änderung der Düse und 
der Schaufeln für sehr weit auseinanderliegende Verhältnisse zu- 
richten kann.^) In derartigen Fällen kann man entweder die 
Stufengröße steigern, oder man bekommt für jeden Punkt innerhalb 
des Verwendungsbereiches einer Nummer gleichmäßigere Verhält- 
nisse hinsichtlieh des Wirkungsgrades bei verminderter Durchfluß- 
menge. 

^) Eine Beschränkung liegt vor allem in der lichten Weite des Einlaul- 
stutzens, die schließlich der Zuflußmenge eine Grenze setzt. 
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20. Kapitel. 

Eignung der verachiedenen Turbinenformen für 

gegebene Umstände. 

182. Wahl der Bauart Soll eine Turbine für bestimmte 
Verhältnisse entworfen werden, so hat man sich zuerst über die 
zu wählende Bauart schlüssig zu machen. Die Entscheidung wird 
sich in vielen Fällen von selbst ergeben ; im allgemeinen sind aber 
nicht nur die Verhältnisse, sondern auch die Bedürfnisse viel zu 
verschiedenartig, als daß man die Wahl von vorneherein, etwa an 
der Hand einiger einfachen Regeln, zu treffen vermöchte. Es bleibt 
dann nichts anderes übrig, als einige Lösungen für den gegebenen 
Fall zu studieren und sich auf Grund dieser Vorarbeiten zu ent- 
scheiden. 

Bei der Wahl fallen als maßgebend vor allem das Gefälle 
und die Wassermenge in Betracht. Ferner kann es auf die Um- 
laufzahl und auf die Regulierfähigkeit oder auch auf die Lage der 
Achse im Raum ankommen. Daß man auf einen möglichst hohen 
Wirkungsgrad sehen wird, ist selbstverständlich. Endlich kann 
auch der Preis in Betracht fallen, obwohl dazu bemerkt werden 
muß, daß er gegenüber den Kosten der ganzen Anlage in der 
Kegel stark zurücktritt, so daß es nicht gerechtfertigt ist, um einer 
mäßigen Ersparnis willen irgendwelche Nachteile in den Kauf 
zu nehmen. 

Eine voUschlächtige Turbine fällt immer kleiner und daher 
billiger aus als eine teilschlächtige. Wo keine Gegengründe vor- 
liegen, wird man also am liebsten zur vollschlächtigen Turbine 
greifen. Diese gibt für größere Gefälle sehr hohe Umlaufzahlen, 
vor denen man sich scheut. Zwar hat man schon in der Jugend- 
zeit des Turbinenbaues sich in aller Naivität an diese großen Ge- 
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schwindigkeiten herangewagt.^) Unangenehme Erfahrungen, Rück- 
sichten auf die Übertragung durch Zahnräder u. a. ließen indessen 
bald die Erfindung des Zuppingerschen Tangentialrades mit 
seiner verhältnismäßig geringen Umlaufzahl als eine wahre Erlösung 
erscheinen. Seither hat sich indessen vieles geändert: man hat 
gelernt, rasch laufende schwere Massen dauerhaft zu lagern; die 
Übertragung selbst großer Kräfte von rasch laufenden Wellen 
mittels Riementrieb oder auf elektrischem Wege ist ein geläufiges 
Mittel geworden, und so bieten die großen Geschwindigkeiten bei 
weitem nicht mehr dieselben Schwierigkeiten wie früher. Es steht 
daher zu erwarten, daß die vollschlächtige Turbine über kurz oder 
lang in vielen Fällen an Stellen treten wird, die man zurzeit noch 
mit teilschlächtigen Turbinen besetzt. 

183. Gefälle und Wassermenge. Für große Gefälle kommt 
die teilschlächtige Turbine mit staufreiem Durchfluß zur Anwendung. 
Für Gefälle von 20m aufwärts und für Wassermengen, die etwa 
2 bis 2,51 auf je Im Gefälle nicht überschreiten, eignet sich das 
Löffelrad mit einem Strahl. Entsprechend größere Wassermengen 
kann man mit mehrstrahligen Löffelrädern bewältigen. Bei Gefällen 
unter 20 m wird das Löffelrad im Verhältnis zu seiner Leistung zu 
groß und danim zu teuer. 

Für mittlere Gefälle und etwas größere Wassemiengen griff 
man bis jetzt meistens zur teilschlächtigen Girard-Turbine. Mehr 
und mehr dehnt sich indessen zurzeit der Gebrauch der Francis- 
Turbinen auch in diesem Bereiche aus. Diese wird, selbst für 
größere Gefälle, immer dort in Frage kommen, wo .die Wasser- 
menge über 5 bis 6 1 auf je 1 m Gefälle beträgt. Für kleine 
Gefälle und größere Wassermengen kommt sie allein in Betracht; 
es wäre denn, man griffe in Fällen konstanten Kraftverbrauches 
der Einfachheit wegen auf die Jonval-Turbine, die immer am 
billigsten ist. 

Die Turbine mit Sauggefälle arbeiten zu lassen, hat den großen 
Vorteil, daß sie aus dem Bereich des Unterwassers kommt und 
daher leichter zugänglich ist. Es empfiehlt sich das Saugrohr im 
ferneren dadurch, daß man sich damit von den Schwankungen 
des Unterwassers unabhängig macht. In diesem Sinne wird es 
öfters bei Turbinen mit staufreiem Durchfluß verwendet. Nur ist 
dann dafür zu sorgen, daß sich oben ein Luftraum von unver- 
änderlicher Höhe erhalten kann (vgl. Abschnitt 7ö). Sehr gute Dienste 

*) Die seinerzeit berühmt gewesene Turbine von St. Blasien im Schwarz- 
wald, die Foumeyron selbst aufgestellt hatte, lief bei 108m Gefälle nach 
Eühlmanns Angaben mit 2200 bis 2300 Umdrehungen. 
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jMaCrfC 'ükr Saa^rohr bt?i der Franc isrTrir bin« zur Aiis^nützun;: diT 
üa.»*csch«i Energie des aastn?ten*lea Waj?t*«r*. 

Läigr der OberwaötHjrspiesr*! um mt*hr als 3 l>is 4 lu über der 
TiE^ine. -*•] nmjj «lie ir^schlosejene Aiif5>t*?Iluiiy: ;^«*\vaJilt wfTden. 
I^ 'iik* >Angwpfiill** 7 bis ."!^ m nioiic über*4'hr«ittin darf, liiitn- «las 
gr!di» »jtjfille. bei dem a«'eh an «üe '»ffeut» Aufstdlunt;^ ;^'« lacht 
witrti^ii kann, eine H'-ht* v.^n 10 bis 12 m. 

An ventilierten ^jtaumrbinen kann k<*in .Siu»rr»»hr antc^^brnrlu 
wrni.>n. 

1S4. Wirkugscrmd. Die beste Turbine in B<izu^ iiif i«:u 
Wirkun^erad ist diejeniire. tue die ü:erin:r>ten ViTinst« !iar. >.'> 
mös^n «iaher diese Wrtuste einer vepzleiebeiideii L'r'lrm«: iiit'M*- 
zogen warden. 

Die Verluste in der Zaleitnnsr hängen AiiJer v.n L*ic *,J:j^. 
die durch die nrtliehen Verhältnisse besri-ji^i: •*:r'i :jij.7Csi.::>: r. 
von der larewählten G es« * h w ind iirke it ab: Vir • : ese > ■. :". .i iiv', r»' ": .• k - 
»chten auf die Erstellnn^kosten mit bestiiv.nier.d. Ha: iv*ari >ich 
zn einer großen Greschwindi;rk**it in der Zuleituni: e:;:>ohlos>en : boi 
Hochdmckleitangen bis zu 3 ni und selbst mehr. >o ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die kin^^tisehe Energie beim Eintritt in 
den Leitapparac müglieh>t erhalten bleibe: es muß die Zuleitung 
stetig in den Leitapparat übergehen. Dieser gute Anschluß lilßt 
sich leicht gewinnen beim Tangentialrad . bei der Schwammknig- 
Turbine, bei der FouniejTon-Turbine in der umgekehrten Auf- 
stellung (mit dem Eintritt von untern und bei der Francis-Turbine 
mit Spiralgehänse: .schwieriorer wird er für vollschlächtigo Axial- 
turbinen. 

Damit die Reibung im Leitapparat ni-'-glichst gering ausfalle, 
sollen die Kanäle so kurz und beim Eintritt so weit gehalten 
werden, als es die Sicherheit der Wasserfüliruug erlaubt. Des- 
gleichen sollen die Kanäle nach dem Austritr liiii so rasch als 
möglich zusammengezogen werden. In dioiT Beziehung bietet 
die innerschlächtige Radialturbine die schlechtesten, die außer- 
schlächtige Radialturbine die besten Bedingunger.: die Axialturbinen 
halten die Mitte. Da die Ausflußge>chwir.d:i:ke:: aus dem Leit- 
apparat bei der staufreien Turbine grC-ixT ;>:. luii man hier auch 
mit größeren Reibungsverlusten zu rechnen. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse bezüglich der lieibung in den 
Laufradkanälen der Stauturbinen. Auch hier steht die Francis 
Turbine gegenüber der Fourneyron-Turbiue im Wrteil. und zwar 
nicht nur wegen der Kanalform, sondern auch A\egen iler geringi'rtMi 
Größe der relativen Austrittsgeschwindigkeit. 
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Die staufreien Tui-binen mit eng geschaufeltem Laufrad zeigen 
alle eine starke Zersplitterung des Wassers, unter der der Wirkungs- 
grad Not leidet. Wesentlich besser liegen die Verhältnisse beim 
weit geschaufelten Löffelrad, das darum auch einen hohen Wirkungs- 
grad besitzt. Bei der Axialturbine kommt als ungünstiger Umstand 
hinzu, daß nur der mittlere Wasserfaden richtig geführt wird. 

Die Austrittsverluste aus dem Laufrade lassen sich durch ein 
stetig anschließendes konisches Saugrohr stark herabziehen. Die 
Gelegenheit dazu bietet indessen nur die Francis-Turbine. 

An hohem Wirkungsgrad kommt keine Turbinenform derjenigen 
von Francis gleich. Unter den staufreien Turbinen steht das Löffel- 
rad voran. 

186. Geschwindigkeit. In vielen Fällen kommt es nicht weiter 
darauf an, wie schnell die Turbine geht; man kann sie dann so 
entwerfen, daß sie unter den sonstigen Gesichtspunkten möglichst 
zweckmäßig ausfällt. Es tritt aber häufig genug der Fall ein, daß 
man sich an eine gegebene Umlaufzahl zu halten hat oder daß 
man die Geschwindigkeit bei kleinem Gefälle möglichst groß oder, 
bei großem Gefälle, umgekehrt möglichst klein zu halten wünscht. 
Es ist im besonderen die Elektrotechnik, die für den unmittelbaren 
Antrieb der Dynamomaschinen größere Anforderungen an die Ge- 
schwindigkeit stellt. 

Eine Verminderung der Umlaufzahl läßt sich durch eine Ver- 
größerung des Durchmessers leicht herbeiführen, und dazu eignet 
sich die teilschlächtige Turbine am besten, bei der, abgesehen von 
den Kosten, keine Grenzen in dieser Hinsicht .bestehen. 

Soll umgekehrt die Umlaufzahl möglichst hoch hinauf getrieben 
werden, so hat man den Durchmesser tunlichst zu verkleinern und 
die Umfangsgeschwindigkeit zu steigern. Dazu eignet sich die 
Francis-Turbine am besten. Bei größeren Anlagen mit mehreren 
Turbinen kann man sich helfen, indem man die Einheiten kleiner 
und ihre Anzahl größer wählt, oder, was im Grunde auf dasselbe 
hinausläuft, indem man mehrere Turbinen auf dieselbe Welle setzt. 
Zu demselben Ziele führt bei teilschlächtigen Turbinen das Anbringen 
mehrerer Einlaufe an demselben Rade. 

186. Regulierfähigkeit. Die Anpassung an die sinkende Wasser- 
menge soll derart erfolgen, daß der Wirkungsgrad möglichst wenig 
darunter leidet. Dieser Bedingung entsprechen am besten die 
staufreien Turbinen. Auch die Jonval-Turbine mit ventilierter 
Zellenregulierung befriedigt. Unter den Regulierungen für voll- 
sclilächtige Radialturbinen ist die Fink sehe Drehschaufel die 
günstigste; der Spaltschieber dagegen gibt die größten Verluste. 
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Zwar zeigt auch die Fink sehe Regulierung bei vorgerücktem 
Schiasse eine verhältnismäßig beträchtliche Einbuße am Wirkungs- 
grade. Man kann indessen durch Anwendung einer starken Über- 
füllung dafür sorgen, daß auch kleine Bruchteile der Wassermenge 
noch vorteilhaft ausgenützt werden, und es steht darum die Francis- 
Turbine mit Fink sehen Drehschaufeln in der ersten Linie. Sie 
hat leider den Nachteil, daß für große Gefälle die Lagerung der 
Drehschaufeln an Dauerhaftigkeit zu wünschen übrig läßt. 

Die Anforderungen an die Genauigkeit der Geschwindigkeits- 
regulierung sind durch die Bedürfnisse der Elektrotechnik stark 
in die Höhe getrieben worden. Bei elektrischen Betrieben können 
äußerst starke und plötzliche Schwankungen der Belastung auf- 
treten, denen sich die Turbine sofort anpassen muß. Es wird darum 
verlangt, daß die Leistung der Turbine in Zeit von 2 bis 4 Sekunden 
von ihrem vollen Werte auf null zurückgeführt werden könne. 
Dieser Anforderung genügen nur jene Abschützungen , bei denen 
schon eine kleine Bewegung den völligen Schluß herbeiführt; das 
sind diejenigen, die sämtliche Leitkanäle zugleich verengen. Bei 
Turbinen mit einzelnen Leitkanälen kommen die in Abschnitt 146 
abgebildeten Vorrichtungen zur Verwendung. Bei vollschlächtigen 
Kadialturbinen erfüllt der Spaltschieber diese Bedingung, allerdings 
auf Kosten des Wirkungsgrades. Die Regulierungen von Fink, 
Schaad und Zodel lösen die Aufgabe für die Francis-Turbine. 
Ganz ungenügend sind die Zellenregulierungen, und da man für 
Axialturbinen keine andere Art der Abschätzung hat, werden diese 
Turbinenformen heute nicht mehr gebaut. 

187. Lage der Welle im Raum. Zu der Zeit, als die Turbine 
noch ausschließlich für den Fabrikbetrieb verwendet wurde und 
der Räderantrieb das gebräuchliche Übertragungsmittel war, pflegte 
man die Turbinenwelle senkrecht zu stellen. Seither ist die wag- 
rechte Lage sehr gebräuchlich geworden, weil sich diese für die 
Übertragung mit Seilen oder Riemen und auch für den direkten 
Antrieb von Dynamomaschinen besser eignet. 

Die senkrechte Lage ist mit Rücksicht auf die VcrhältnisHc 
beim Austritte als gegeben anzusehen für die Fournc^yron- und f(ir 
die vollschlächtige Girard-Turbine.^) Sie gibt den beciumisten An- 
schluß für das Saugrohr und die einfachste Aufstellung für .Jonval- 
und Francis-Turbinen. In den großen hydro-c^Iektrischcn Zentralen 



^) Es kommt zwar diese in der innerHchllU^Iiti^on Form auch mit lio^«>ndor 
Welle zur Ausführung; man verliert dabei etwan molir (befalle fOr dan Frei- 
hängen und muß besondere Ablcnkun^Hvorrichtun^en fUr dan auHtretend» 
Wasser anbringen, damit es nicht auf das Kad zurUckfilUt. 
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für niederes Gefälle ist die senkrechte Welle mit mehrfacher Francis- 
Turbine und der Dynamomaschine am oberen Ende sehr beliebt, 
weil sie eine sehr gedrängte Anordnung gibt. Neuerdings wird der 
Ringspurzapfen endständig ausgeführt und das Spurlager auf der 
Dynamomaschine befestigt; man spart damit ein Stockwerk des 
Unterbaues. 

Die wagrechte Lage der Welle versteht sich von selbst für das 
Löffelrad und die Schwammkrug -Turbine sowie für die Francis- 
Turbine mit Spiralgehäuse; sie kann aber auch für die offene Auf- 
stellung von einfachen oder mehrfachen Francis -Turbinen zur An- 
wendung gelangen, wo dies nötig erscheint. 

Turbinen mit schrägliegender Welle kommen nur ganz aus- 
nahmsweise vor. 

188. Schlußfolgenuigen. Überblickt man die Eigenschaften 
der verschiedenen Turbinenformen, so kommt man zum Schluß, 
daß das Löffelrad und die Francis-Turbine, jedes in seinem Bereich, 
allen andern gegenüber im Vorsprung sind. Da man mit diesen 
beiden Formen allen vorkommenden Bedürfnissen genügen kann, 
so haben die übrigen viel von ihrer Bedeutung verloren, und ab- 
gesehen von besonderen Fällen werden sie seit einigen Jahren kaum 
noch ausgeführt; wo ältere Turbinen in Abgang kommen, werden 
sie durch eine der beiden Formen ersetzt. Daß hierbei der I-Yancis- 
Turbine der Löwenanteil zufällt, hat seinen auf der Hand liegen- 
den Grund. 



VIII. Der Spurzapfen. 

21. Kapitel. 
Die Belastimg und Bemessung des Spurzapfens. 

189. Zusammensetzung der Zapfenbelastung. Der Spurzapfen 
bildet bei Turbinen mit senkrechter Welle einen wichtigen Bestand- 
teil des ganzen Baues, und von seinem guten Verhalten hängt die 
Betriebssicherheit der Turbine in hohem Maße ab; Heißlaufen und 
Anfressen bringen die schwersten Störungen hervor. Soll sich der 
Zapfen dauernd in gutem Zustand erhalten, so muß man seine 
Tragfläche der Belastung und der Geschwindigkeit anpassen und 
überdies für eine ausgiebige Schmierung sorgen. Befindet sich der 
Zapfen am unteren Ende der Welle, so ist er schlecht zugänglich 
und kann nicht beaufsichtigt werden. Man hat darum sinnreiche 
Einrichtungen erdacht, durch die der Zapfen in die Mitte oder an 
das obere Ende der Welle verlegt A\ird (ober- und mittelständige 
Zapfen, die als Überwasser- und als Ringzapfen ausgeführt werden, 
vgl. Fig. 158, Abschnitt 122, und Fig. 172, Abschnitt 134). 

Für die Bestimmung der Zapfenfläche ist die Kenntnis der Be- 
lastung erforderlich. Die Posten, aus denen sich diese zusammen- 
setzt, sind die folgenden: 

1. Das Eigengewicht des Laufrades, der Welle und aller übrigen 
Teile, die fest damit verbunden sind, das Eigengewicht des 
im Laufrad enthaltenen Wassers und allfällige Axialschübe, 
die sich aus dem Rädereingriff ergeben. 

2. Der statische Druck des Wassers auf das Laufrad, der 
übrigens nur bei Turbinen mit gestautem Durchfluß auf- 
treten kann. 

3. Die dynamische Rückwirkung des durch das Laufrad strö- 
menden Wassers. 

190. Das Eigengewicht setzt sich zusammen aus demjenigen 
des Wassers im Laufrad und aus demjenigen des Laufrades selbst 
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mit allen damit fest verbundenen Teilen, als Welle, Kupplungen, 
Zahnräder usw. Die Berechnung muß an Hand der Zeichnung durch- 
geführt werden, und da die Abmessungen der Welle häufig mit dem 
erst noch zu berechnenden Zapfendurchmesser zusammenhängen, 
wird man sich vorläufig mit einem mehr oder weniger flüchtigen 
Entwürfe begnügen müssen, indem man sich vorbehält, nach ge- 
nauerer Ausführung des Entwurfes eine Nachprüfung vorzunehmen. 
Faustregeln, die aus bekannten Ausführungen abgeleitet sind, 
kürzen die vorläufige Gewichtsbestimmung sehr ab, sind aber mit 
Vorsicht anzuwenden, da sie nicht allen Umständen Rechnung tragen 
können. Reiffer^) gibt für das Gewicht in Kilogramm der Lauf- 
räder der vollschlächtigen Axialturbine die Formel 

wo D der mittlere Durchmesser in Metern und Q die Wassemienge 
in l/sek bedeutet. Darin wäre zu nehmen 

Ap=30 für Gußschaufeln, 
k = 40 für Blechschaufeln.*) 

Eine andere Faustformel für Francis-Turbinen lautet 

G = 3000 bis 3500 D' h , 

wobei D der äußere Durchmesser und h die Eintriitsbreite in Metern 
bedeutet. 

Für das Gewicht der Zahnräder kann etwa die Formel benutzt 
werden 

G = 0,06 bis 0,08 a^bz, 

wo a und b die Dicke und die Breite der Zähne in Zentimetern 
und z die Anzahl derselben bedeutet. 

Bei ganz eingetauchten Turbinen kommt der Auftrieb in Abzug, 
und das Gewicht des Wassers im Laufrad fällt aus der Rechnung. 

191. Wasserdnick. Es sind hier der Druck auf den Spalt 
und der Druck auf die Seitenflächen der Radkränze zu unterscheiden. 
Beide treten nur auf, wenn der Durchfluß durch das Laufrad ge- 
staut ist. wenn also p^^p^. 

Der Druck auf den Spalt läßt sich leicht so genau bestimmen, 
als für den vorliegenden Zweck nötig ist. Bedeutet F^ die ganze 
Anschlußfläche des Laufrades an das Leitrad und -F/ die Projektion 



M Einfache Berechnung der Turbine. Zürich 1896. 

*> Da bei eingegossenen Blechschaufeln die Kränze dicker »ein müssen, 
fällt hier das Gewicht gruüer aus. 



Die Belastung und Bemessung des Spurzapfens. 



255 




Fig. 239. 



dieser Fläche auf eine Ebene normal zur Achse, so ist der Druck 
auf den Spalt 

Als Maß für den Spaltüberdruck /?, — p^ kann man meistens 
genau genug das halbe Gefälle nehmen. 

Der Druck auf die Seitenflächen der Radkränze liefert nur 
dann einen Axialschub, wenn die Seitenflächen selbst eine endliche 
Projektion auf eine Ebene normal zur Achse ergeben. Dies ist bei 
der Francis-Turbine (Fig. 239) der Fall. 
Über die Drücke p^ und p^ läßt sich wei- 
ter nichts sagen, als daß sie zwischen p^ 
undi?2 liegen. Ihre Größe hängt ab von 
der Menge des durch den Spalt fließen- 
den Wassers, von den Widerständen an 
der Anschlußfläche, von den Widerstän- 
den beim Übergang in den Saugraum 
und von der Geschwindigkeit, mit der 
das Wasser an der Drehung des Lauf- 
rades teilnimmt. Das gäbe eine recht 
verwickelte Untersuchung, die nicht ohne 
eine ganze Reihe von mehr oder weniger 

willkürlichen Annahmen durchführbar wäre.^) Man wird darauf 
Bedacht nehmen, den Druck p^ so stark als möglich zu vermindern, 
indem man dem oberen Raum eine reichliche Verbindung mit dem 
Saugraume gibt. 

192. Dynamische Rückwirkung. Für die Bestimmung der dyna- 
mischen Rückwirkung des strömenden Wassers liefern die Unter- 
suchungen in Abschnitt 58 die nötigen Anhaltspunkte. Bezeichnet 
man mit Cq^ und c^, die axialen Komponenten der absoluten Ge- 
schwindigkeiten beim Austritt aus dem Leit- und dem Laufrad, und 
bedeutet M die in der Sekunde durch die Turbine fließende Wasser- 
masse, so ist die dynamische Rückwirkung 

Dabei gilt als positiv der Druck, der denselben Sinn wie c^^ hat. 
Beider Jonval-Turbine würde sich für unendlich dünne Schaufeln 
sofort ergeben 

und -Pd = Ö • 

Für endliche Schaufeldicken wird dies wenigstens annähernd 



*) Kobes, Der Druck auf den Spurzapfen. Leipzig und Wien 1906. 
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zutreffen. Auch für die staufreien Axialturbinen ist der Unterschied 
zwischen c^, und c^, klein und somit auch die Rückwirkung. Bei 
Turbinen mit ganz radialem Durchfluß fällt der Axialschub von 
vornherein dahin. Für Francis -Turbinen mit axialem Austritt ist 
die Rückwirkung 

wobei Cg die Geschwindigkeit im oberen Saugrohrquerschnitt be- 
deutet. Der Axialschub ist nach oben gerichtet und bringt eine 
Entlastung hervor. Wird infolge des teilweisen Schließens des Leit- 
rades die TVassermenge kleiner, so nimmt auch die Geschwindig- 
keit Cg in demselben Verhältnis ab. Der Druck sinkt also mit dem 
Quadrate der DurchfluBmenge. 

193. Entlastung. Eine völlige Entlastung von allen statischen 
und dynamischen Wasserdrücken erreicht man dadurch, daß man 
die Turbine streng symmetrisch zu einer Ebene normal zur Achse 
baut. Die Symmetrie ist vorhanden beim Tangentialrad und bei 
der Francis-Turbine mit beidseitigem Austritt. Sie läßt sich leicht 
erzielen, wo mehrere Turbinen auf ein und derselben Welle sitzen. 
Bei liegender Welle bestehen dann überhaupt keine Axialschübe mehr. 

Femer kann man durch Einbauen von Entlastungskolben ^) 
den Axialschub auf jeden beliebigen Grad zurückführen. Es ist 
aber damit zu rechnen, daß die Belastung sich zum Teil mit der 
Durchflußmenge ändert. Die Entlastungskolben können der Ein- 
wirkung des Triebwassers unterstellt werden. Es kommen aber 
auch solche zur Anwendung, die mit gepreßtem Öl belastet werden. 
Wird Öl mit hohem Druck unter den Spurzapen gepreßt, so wirkt 
dieses sowohl durch die ausgeübte EIntlastung günstig als auch 
durch die sichere und reichliche Schmierung, die damit erreicht wird. 

194. Größe des Sparzapfens. Die Zapfenfläche wird in der 
Mitte etwas ausgenommen, weil sonst bei eintretender Abnutzung am 
äußeren Teile innen zu hohe Pressungen entstünden. 

Bei der Bemessung der Zapfenfläche sind zwei Rücksichten zu 
nehmen. Erstens darf der Druck auf die Flächeneinheit oder der 
spezifische Druck p nicht zu groß ausfallen, da sonst das Öl zwischen 
den Berührungsflächen herausgequetscht würde. Man nimmt etwa 

1? = 40 — 0.3 \ P kg qcm.-) 
Das will sagen, man macht aus der Not eine Tugend und läßt 



*' Bei der Turbine Fig. 16S. Abschnitt 130. wird das Laufrad selbst als 
Eniiaiitung^kolben benutzt. 

*. Taschenbuch der .Hütte". 19. Aufl.. Bd. I. S. 847. 
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für große Belastungen größere Wene von p zu. Bei der Berev*h- 
nung der Fläche sind die Ölnuten usw. in Abzug zu bringen. 

Sodann muß die Fläche reichlich genug bemessen werden, daß 
die Reibungswärme sicher abgeleitet i»*ird. Hier kommt die Umlauf- 
geschwindigkeit zur "Geltung. Nach Pfarrei soll die Breite b der 
tragenden Ringfläche sein 

, _ Fun 

b~ : . 

Der Reibungskoeffizient u wird gewöhnlich zu 0.05 angesetzt: bei 
sorgfältiger Ausführung und reichlicher Schmierung kann er bis 
auf 0,02 sinken. 

Als Material für die Zapfenflächen benutzt man feinkC^niiges 
Gußeisen, Bronze und gehärteten Gußstahl: doch soll nie Bronze 
auf Bronze und noch wenijrer Stahl auf Stahl laufen. 

um eine reichliche Schmierung zu erzielen, läßt man den Zapfen 
im Ölbad laufen. Durch zweckmäßig angelegte Ölnuten soll dem 
öl der Zutritt zu allen Punkten der Tragfläche gesichen werden. 
Bei schwer belasteten Zapfen leitet man im Ölbad einen zwang- 
läufigen Kreislauf ein und kühlt das warm gewordene Öl durch 
eine Wasserkühlung, oder es wird ein Wasserkreislauf durch das 
Ölbad geführt. 



*) Die Turbinen für Wasserkraftbrtrieb. Berlin 1907. S. 469. 
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IX. Die experiiiientelle Untei^snehnng. 

22. Kapitel. 
Prfifung der TiirlHiicii auf ihre Betriebseigenschaften. 

195. Ziel der UDtersuehung. Die vollständige experimentelle 

('iitcrsuchmig hat zum Ziel, di(.' Eigenschaften einer bestehenden 
Tiirhine in dem Umfange festzustellen, daß man bei einem gegebenen 
(ifU'iUi*, für jcdciu Offnungsgrad der Abschützung nnd für jede Um- 
liiufziihl die Leistung und den Wirkungsgrad angeben kann. In 
dirs«*r VollstUndigkeit erfordert die Untersuchung mehr Zeit, als der 
r<'^(*lmilüig(; Betrieb einzuräumen in der Lage ist. Man wird sich 
in der Hegt'l darauf beschrünken müssen, zu untersacben, ob die 
vi-rlni^^ielK^n (Garantien erfüllt sind. Der Konstmkteor hat ver- 
s(in»ch(Mi, daß die Turbine bei einem bestimmten Gef&lle und einer 
^n-wissni (J<*sclnvlndi^keit für eine festgesetzte maximale Wasser- 
inriit^e und deren Bruchteile gewisse Leistungen mit vorgeschriebenen 
\Virkun^s<;ratlen aufbringen werde. Es ist h&ufig nicht möglich, 
di<* Iint<*rsuehungen genau unter den vertraglichen Bestimmungen 
(hirchzufülirrn; so kann je nach den Wasserverh&ltnissen infolge 
von I\ück.staii im Unterwasser usw. das Gefälle nicht anerheblich 
Von dem vertraglieli angenommenen abweichen, oder es will beim 
Vrrsiieli nicht immer gelingen, die vorgeschriebene Umlanfzahl ge- 
nau «'inzuhaltm, usw. Dann bleibt nichts anderes übrig, als aus 
den Beohaehtuugen auf dem Wege der Hechnung zn ermitteln, was 
(li<' Turbine unter den im Vertrage vorgesehenen Verhältnissen 
leisten würde. Das ist aber mit einiger Zuverlässigkeit nur mög- 
lich, wenn man das Verhalten der Turbine innerhalb eines gewissen 
Spielraumes kennt: man darf sich also nicht za enge an die nor- 
male (.lescliwindi;rkeit halten, sondern es soll die Untersnehong auf 
möglielist verschiedene <ieschwindigkeiten ausgedehnt werden. Das 
ist au<'h aus eint-m andern ^Trunde zu empfehlen. Es stellt sich 
liierbei nicht seltt-u hr-raus. daß die angenommene Betriebsgeschwin- 
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digkeit nicht znsammenfJUlt mit der Geschwindigkeit des besten 
Wirkangsgrades. In solchen Fällen kann man durch eine Änderung 
der Übersetzung, den Austausch einer Kiemenscheibe und dgl, die 
Turbine dahin bringen, daß sie mit der besten Geschwindigkeit läuft 
und damit den vertraglichen Wirkungsgrad erreicht. 

Die Größen, die unmittelbar bestimmt werden, sind: 
Gefälle, 
Um lauf zahl, 
Drehmoment und 
Waasermenge. 

Durch eine einfache Rechnung finden sich daraus: 
Leistung und 
Wirkungsgrad. 

196. Das Gefälle ist meistens einem fortwährenden Wechsel 
nnterworfen und muß daher in regelmäßigen Zwischenräumen von 
wenigen Minuten notiert werden. Man rechnet dann mit dem arith- 
metischen Miltel. 

Wo der Ober Wasserspiegel leicht zugänglich ist, bei fehlendem 
oder kurzem Zuleitungsrohr, wird der Oberwasserstand mittels eines 
Schiebepegels abgestochen. Eine scharfe Ein- 
stellung gestattet die auftauchende Spitze nach 
Fig. 240 , sofern der Wasserspiegel gut be- 
leuchtet und ruhig ist. Der Unter Wasser- 
spiegel läßt in dieser Hinsicht meistens alles 
zu wünschen übrig, liier leistet ein hand- *? [* 

großes, stumpf auf das untere Ende des Pegels 
aufgenageltes Brett chen gute Dienste. Der 
Pegel wird derart eingestellt, daß die Ober- 
fläche des Brettchens ungefähr die halbe Zeit 
überschwemmt und die halbe Zeit außer Wasser 
ist; man kann das von oben sehr gut be- 
obachten. 

Bei der in Fig. 240 gewählten Anordnung 
der Skalennullpunkte ist das Gefälle 

Der Klammerausdruck ist kontant und wird 
zu Beginn des Versuches genau ausgemittelt ; 
man hat nur die beiden Pegeiablesungen hinzu- 
zuzählen, um das Gefälle zu erhalten. 

Bei langen Zuleitungsröhren muß der Ober- 
wasserstand mittels eines Manometers abge- Fig. 240. 

17* 
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lesen werden, damit nicht die Verluste der Zuleitung ungereehter- 
weise der Turbine zur Last geschrieben werden. Das Manometer 
soll möglichst an einem geraden Teil des Zuflußrohres aufges^etzt 
werden, so daß man annehmen darf, der abgelesene Druck herrsche 
in allen Punkten des Querschnittes. Das Manometer sollte kon- 
trolliert werden, indem man bei abgeschlossener Turbine seine An- 
gaben mit dem durch Nivellement ermittelten Gefälle vergleicht. 
Zuverlässiger als das Manometer ist das Piezometer, das bei 
mäßigen Gefällen häufig gute Dienste leistet. Die Geschwindig- 
keitshöhe sollte streng genommen zum Druckgefälle hinzugeschlagen 
werden (vgl. Abschnitt 78). 

197. Die Uuilaofzahl kann bei mäßigen Geschwindigkeiten direkt 
ermittelt werden, wenn jeder Umlauf ein hörbares Zeichen gibt. 
Man kann das z. B. dadurch herbeiführen, daß man eine hölzerne 
Feder anbringt, die gegen einen Keil schlägt. Das hörbare Zeichen 
ist deutlicher als das sichtbare, weil das Ohr rhythmisch besser ge- 
schult ist als das Auge; dieses ist dann zudem für die Beobachtung 
der Sekundenuhr frei. Wenn man drei oder vier Schläge zu einem 
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Fig. 241. 

Takt zusammenfaßt, kann man ganz gut bis 300 Umläufe in der 
Minute abzählen. Hört die Minute mit einem schlechten Taktteil 
auf, so liegt für den Anfänger die Gefahr nahe, sich um eine Um- 
drehung zu verzählen, vgl. Fig. 241. Ist das eine Wellenende zu- 
gänglich, so wird man am sichersten einen mechanischen Umlauf- 
zähler anwenden. Der Antrieb sollte nicht durch die dreikantige 
Spitze, sondern durch einen Mitnehmer erfolgen. Beim Ein- und 
Ausrücken entstehen leicht Fehler. Besser ist es, den Umlaufzähler 
stets im Antrieb zu belassen, und nur das Zählwerk aus- und ein- 
zurücken. Wo dies nicht möglich ist, beobachtet man mit Hilfe 
der Stechuhr die Zeit, die auf eine größere runde Zahl von Um- 
läufen entfällt, und rechnet daraus die Zahl der Umläufe in der 
^linute aus. 

198. Das Drehmoment wird mittels des Pro ny sehen Zaumes 
gemessen, von dessen Einrichtung Fig. 242 eine Vorstellung gibt. 
Es ist hier angenommen, daß die Welle wagrecht liege. Auf der- 
selben ist eine Kollc mit zylindrischem Kranze aufgekeilt. Diese 
ist von einem mit Holz garnierten Zaum umgeben, den man 
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mittels Schrauben nach Bedarf anziehen kann. Durch die Reibung, 
die hierbei entsteht, überträgt die Rolle das Drehmoment der Tur- 
bine auf den Zaum. Die Gegenwirkung der Brückenwage hält den 
Zaum im Gleichgewicht und mißt das Moment. Es bedeute T den 
Druck, den der Hebel des Bremszaumes vermöge seines Eigen- 
gewichtes auf die Wage ausübt, oder die Tara. Q bezeichne die 
ganze Rückwirkung der Wage. Dann ist 

F=q~T 

der Druck, den das Drehmoment auf die Wage überträgt, und man 
hat für das Moment selbst 

m=Fi. 




Fig. 242. 

Ist n die Umlaufzahl, so findet sich die Leistung 

Pn 



L = 



N=-. 



9,55 
" l 

716,21 
l 



mkg 



P.S. 



(293) 



Hierbei sind P und l in Kilogramm und Meter auszudrücken. 

Die Bestimmung der Tara kann in der Weise vorgenommen 
werden, daß man den Zaum lockert und oben zwischen Backen 
und Rolle ein dünnes Rundeisen parallel zur Achse genau senk- 
recht über dem Mittel einschiebt.') Das Ergebnis wird leicht un- 

^) Hierbei sind die Ränder der Holle sehr hinderlich. Man kann sich 
dadurch helfen, daß mau sie durchbohrt und die Rolle so dreht, daß die Löcher 
genau senkrecht über dem Mittel liegen. Es ist übrigens ein Schlendrian, die 
Bollen mit Rändern zu versehen. Richtiger wäre, den Kranz völlig glatt zu 
machen und den Zaum übergreifen zu lassen. Hierbei würde das Kühlwasser 
besser zusammengehalten. 
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sicher, wenn der Zaum an der Rolle streift. Bequem, aber nicht 
sehr genau findet man die Tara, indem man den Zaum lockert 
und beobachtet, bei welcher Belastung die Brücke der Wage nach 
oben und bei welcher Entlastung sie nach unten ausschlägt und 
das arithmetische Büttel nimmt. Der sicherste Weg ist folgender. 
Nachdem die Kolle abgenommen wurde, stellt man den Zaum wieder 
darüber zusammen und lagert die Kolle auf einem in die Nabe ein- 
gelegten Kundeisenstab. Gibt man dem Bremszaum dieselbe Neigung 
gegen den Horizont, die er während des Versuches inne hatte, so 
kann man die Tara abwägen. 

Die ganze Leistung der Turbine wird durch die Reibung auf- 
gezehrt und in Wärme übergeführt. Damit die Bremse dauernd 
spiele, muß ein gleichmäßiger Reibungszustand erhalten werden. 
Bei steigender Temperatur wächst die Reibung äußerst schnell und 
zudem würde die Bremse in kürzester Zeit zerstört; es ist daher 
für ausreichende Ableitung der Wärme zu sorgen; die Bremse muß 
ausgiebig gekühlt werden. Am besten ist Seifenwasser, das zugleich 
kühlt und schmiert; man hat aber Mühe, es für größere Kräfte in 
genügenden Mengen zu beschaffen. Für eine Pferdestärke ist in 
der Minute eine Wärmemenge von 

42,- = 10,5Cal. 

abzuleiten. Läßt man eine EIrwärmung des Wassers um 30® zu, 
so bedarf es für je eine Pferdestärke in der Minute einer Kühl- 
wassermenge von 0,35 1. Möglichst viel Kühlwasser ist die erste 
Bedingung für eine sichere Bremsung. 

Eine Schwierigkeit besteht darin, das aufgeleitete W^asser auch 
wirklich zum Kühlen der Reibungsfläche auszunützen, so daß es 
nicht nur gleich wieder abläuft. Dies gelingt am besten, wenn 
man den Kranz der Bremsrolle hohl gießt und das Wasser stetig 
durchströmen läßt. Für die Zu- und Ableitung des Wassers sind 
besondere Einrichtungen nötig. Bei dem schlechten Wärmeleitungs- 
vermögen des Holzes ist indessen noch immer eine Außenkühlung in 
mäßigem Betrage erforderlich, die zugleich schmierend wirken soll. 
Man nimmt hierzu Seifenwasser in kleineren Mengen. Zuverlässiger 
dürften ein Tropfschmierer für Öl zum Schmieren und ein Wasser- 
strahl zum Kühlen nebeneinander wirken. Die Holzbekleidung des 
Zaumes soll reichliche Nuten haben. 

Sehr wichtig ist es, der Umfläche der Bremsrolle eine Aus- 
dehnung zu geben, die im richtigen Verhältnis zur abzubremsenden 
Kraft ist. Die Größe der Umfläche steht im Zusammenhang mit 
der Wärmemenge, die abzuleiten ist, also mit der Leistung. Haupt- 
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sächlich aber kommt es darauf an, daß der Schmierung wegen die 
spezifische Pressung zwischen Backen und Rollenkranz ein gewisses 
Maß nicht überschreite; demnach wäre also die Größe des Momentes 
maßgebend.^) Hierbei ist aber auch das Mittel von Einfluß, das 
man für die Außenkühlung anwendet. Mit Seifenwasser kann man 
mehr als das Anderthalbfache von dem leisten, was man mit ge- 
wöhnlichem Wasser erreicht. 

Bezeichnet B die Kranzbreite und D den Durchmesser der Brems- 
rolle in Metern, so sei für reichliche Innenkühlung und Seifenwasser 
zur Außenkühlung 

N 
n 

wobei sich ^ und n auf die normale Geschwindigkeit beziehen; es 
bleibt hierbei noch Spiel genug, um den Versuch auf kleinere Ge- 
schwindigkeiten ausdehnen zu können. Ist nur Außenkühlung, 
selbst mit beträchtlichen Wassermengen, vorhanden, so ist die Um- 
fläche der Bremsscheibe bedeutend größer zu nehmen, nämlich etwa 

N 
BD= 0,23 — , 

n 

Die Anordnung der Bremse kann sehr verschiedenartig getroffen 
werden; zwei Punkte sind dabei im Auge zu behalten: das Moment 
der Rückwirkung der Wage soll wachsen, wenn der Hebel im Sinne 
der Drehung ausschlägt, ansonst kein stabiler Gleichgewichtszustand 
eintritt, und zweitens ist die Bewegung des Hebels durch starke 
Anschläge so eng zu begrenzen, daß jede Gefahr für die Bedienungs- 
mannschaft ausgeschlossen ist. 

Die Genauigkeit der Bremsung hängt davon ab, ob es dem 
Bremsführer gelingt, die Wage dauernd in der Schwebe zu halten. 
Die erste Voraussetzung hierzu ist die genügende Umflächc der 
Bremsrolle und reichliche Kühlung. Es ist aber von Seite desjenigen, 
der die Bremse bedient, noch recht viel Geschick und Übung er- 
forderlich. Der Holzbelag des Zaumes nützt sich fortwährend ab, 
und es muß daher die Bremse immer wieder nachgezogen werden, 
und nun besteht die Schwierigkeit darin, dieses Anziehen rasch und 
doch so vorsichtig auszuführen, daß ja nicht übers Ziel hinaus- 
geschossen werde. Der Bremsführer soll jede Änderung der Ge- 
schwindigkeit sofort wahrnehmen und ebensosehr mit dem Gehör als 
mit dem Gesicht aufmerken. Damit er nicht die ganze Zeit die Hand 



^) Das steht im Einklang mit der Tatsache, daß man um so mehr Miiho 
hat, die Bremse in der Schwebe zu erhalten, je mehr die Geschwindigkeit in- 
folge gesteigerter Belastung abnimmt, obwohl die Leistung hierbei kleiner wird. 
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am Griffrad habe and damit einen ungewollten falsclien Druck auf 
die Wage hervorbringe, empfiehlt es sich, das Griffrad durch leichte 
Schlage (mit einem Holzhammer) anzutreiben. E au t sc hukutil erlagen 
unter den Muttern erleichtern die Führung sehr, da sie einen elasti- 
schen Druck ergeben. 

Die Bremsung auf der vertikalen Welle ist umständlicher als 
die auf der liegenden. Der Hebel der Bremse muß aufgehängt 
werden; der Druck wird durch Winkelhebel auf die Wage über- 
tragen. 

Häutig ist man durch örtliche Verhältnisse dazu gezwungen, 
auf dem Vorgelege zu bremsen. Es müssen dann die Arbeiis- 
vertuste von der Turbinenwelle bis zur Bremse so gut als möglich 
berechnet und der Turbine gmgesehrieben werden. 

199. Die Wassermenge ist diejenige Größe, deren Bestimmung 
in der Kegel am meisten Schwierigkeiten bereitet und am unsichersten 
ist. Ob man den Zu- oder den Abfluß mißt, ist gleichgültig, sofern 
unterwegs keine Verluste eintreten können; mau kann also hierüber 
die Bequemlichkeit entscheiden lassen. 

Die sicherste Methode ist die direkte Messung mit großen Ge- 
fäßen, Ihre Anwendung ist auf kleine Wassermengen beschränkt 
und an die Bedingung gebunden, daß genügendes Gefälle vorhanden 
ist, um das Wasser in das Gefäß hineinlaufen zu lassen. Das 
Meßgefäß muß so groß sein, daß sich eine Füllzeit von hinreichender 
Länge ergibt, um sie scharf genug beobachten zu können. In der 
Regel wird es sich um Bottiche von einigen hundert Liter Inhalt 
handeln. Eine bewegliche Bleclirinne wird derart angeordnet, 
daß nmn den Wassereintritt genau im gewollten Augenblick ein- 
leiten und wieder unterbrechen kann. Die Wassermenge im Botlich 
kann durch Eichung oder durch Wägung bestimmt werden; die 
letztere ist zuverlässiger. Benützt man gleichzeitig zwei Brücken- 
wagen, auf die man den Bottich (mit Walzeuunterlagen) stellt, so 
kann man mit sehr großen Bottichen arbeiten. Je länger die 
Meßzeit dauert, desto weniger kommen die Fehler beim Ein- und 
Ausrücken zur Geltung. 

Kann man im Zu- oder Abfluß einen Überfall einbauen, so 
ist dieser weitaus das bequemste Mittel zur Bestimmung mittlerer 
Wassermengen. Die ganze Beobachtung beschränkt sich auf das 
Abstechen der Überfallhöhe; man kann daher in kurzer Zeit sehr 
viele Messungen durchführen. Dies ist besonders wertvoll, wenn 
die Durchflußmenge sich mit der Umlaufzabl ändert, wie z. B. bei 
der Francis- Turbine. Das Wasser soll dem Überfall möglichst ruhig 
und namentlich auch ganz blasenfrei zuströmen. Nötigenfalls muß 
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es durch vorgesetzte Hindernisse beruhigt werden. Der Pegel 
zum Abstechen der Überfallhöhe ist an einer Stelle anzubringen, 
die weit genug hinter dem Überfalle liegt, daß dort noch keine 
Senkung des Wasserspiegels eintritt. Der Pegel ist direkt auf die 
Überfallkante einzunivellieren ; der Wasserspiegel der Hinterfüllung 
des Überfalles ist wegen der Wölbung, die er an der Kante an- 
ninmit, unzuverlässig. 

Wo sich der Überfall nicht anwenden läßt, bleibt die Messung 
mit dem Woltmannschen Flügel übrig. Sie erfordert ziemlich 
viel Zeit; ihre Zuverlässigkeit hängt in erster Linie vom benützten 
Instrumente ab. Die Prüfung desselben erfordert besondere Ein- 
richtungen, über die in der Regel nur staatliche Institute verfügen. 
Für die Vornahme der Flügelmessung wählt man ein Stück des 
Ober- oder ünterwasserkanals mit regelmäßigem Quer- und Längen- 
profil und gleichmäßigem Durchfluß. In einer größeren Anzahl 
von Punkten, die man gleichmäßig über den Querschnitt verteilt, 
wird mittels des Flügels die Geschwindigkeit gemessen. Durch 
Interpolation (auf graphischem Wege) findet man die mittlere 
Wassergeschwindigkeit und aus dem bekannten Inhalt des Quer- 
profiles die Durchflußmenge. W^esentlich ist, daß man die Beob- 
achtung für jeden einzelnen Punkt lang genug ausdehnt, daß 
die Fehler in der Zeitmessung kein zu großes Gewicht annehmen 
können. 

200. DnrchführuDg der Versuche. Nachdem man sich durch 
einen Vorversuch davon überzeugt hat, daß die Bremse gut spielt, 
geht man am besten in der Weise vor, daß man die Turbine bei 
normaler Öffnung durchbremst, d. h. eine größere Anzahl von Ver- 
suchen mit derselben Öffnung bei den verschiedensten Belastungen 
vornimmt. Die Beobachter notieren sich die Zeiten nach gleich- 
gestellten Uhren, damit man hernach sofort die zusammengehörenden 
Größen der Bremsbelastung, der Umlaufzahl und des Gefälles finden 
kann. Diese Versuche werden wo möglich vom Stillstand bis zum 
Leergang ausgedehnt. Die Bestimmung des Bremsdruckes bei fest- 
gehaltener Turbine hat ihre Schwierigkeiten, da die Wage bei 
ruhender Welle wegen der Lagerreibung der letzteren nicht mehr 
frei spielt. Man entlastet die W^age so lange, bis sie sinkt, 
belastet sie wieder bis zum Steigen und nimmt den Mittelwert.*) 
Die Leerlaufgeschwindigkcit wird man in der Regel erst am 



*) Bei Tangcntialrädern ist der Versuch nicht durchführbar, weil das 
vom Wasser ausgeübte Drehmoment sich je nach der Stellung der Schaufel 
zum Strahl stark ändert. Man macht darum die Erfahrung, daß die Bremse 
bei kleinen Geschwindierkeiten nicht mehr spielen will. 
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Schlüsse sämtlicher Versuche nach Abnahme des Zaumes bestimmen 
können. 

Ist für die Wassermessung ein Überfall vorhanden, so wird 
bei jedem Versuche gleich die Überfallhöhe notiert, aus der sich die 
zugehörige Wassermenge berechnen läßt. Man wiederholt die 
Durch bremsung für die verschiedenen Öffnungsgrade, soweit es 
die Bremse gestattet, und bekommt so eine sehr große Zahl von 
vollständigen Einzelversuchen in recht kurzer Zeit. 

Muß die Wassermenge mit dem Flügel gemessen werden, so 
ist es notwendig, das Programm etwas einzuschränken, da die 
Flügelmessung viel Zeit erfordert. Nachdem eine Durchbremsung 
bei normaler Öffnung durchgeführt wurde, belastet man die Wage 
so stark, daß die Turbine möglichst genau die dem gerade vor- 
handenen Gefälle entsprechende normale Geschwindigkeit annimmt. 
Während man diesen Zustand möglichst unverändert beibehält, 
wird die Wassermessung vorgenommen. Der Versuch wird für 
verschiedene Füllungsgrade wiederholt; wenn es die Zeit erlaubt, 
wird er auch auf andere Geschwindigkeiten ausgedehnt. 

Wenn es die Umstände erlauben, sollte man nicht unterlassen, 
diejenige Wassermenge zu ermitteln, bei der die unbelastete Turbine 
die normale Geschwindigkeit annimmt. Dieser Versuch wäre im 
Anschluß an die Leerlaufversuche vorzunehmen. Er ist nur möglich, 
wenn die Abschützung derart beschaffen ist, daß sie eine stetige 
Änderung der Wassermenge ergibt. 

Beim Ausrechnen werden zunächst die Wassermengen und 
Geschwindigkeiten nach Abschnitt 177 auf einerlei Gefälle um- 
gerechnet. Die durch das Eigengewicht der Bremsrolle und des 
Zaumes hervorgerufene Reibungsarbeit ist so gut als möglich zu 
berechnen und der Turbine gutzuschreiben ; man pflegt dabei einen 
Zapfenreibungskoeffizienten von 0,05 anzuwenden. Bei der Anord- 
nung nach Fig. 237 ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß der 
Gegendruck der Wage eine Entlastung hervorbringt. 

Wurde das Wasser mit dem Überfall gemessen, so kennt man 
für jeden Einzel versuch die Geschwindigkeit, das Moment und die 
Wassermenge. Man trägt diese Werte im rechtwinkligen Koordi- 
natensystem auf, nimmt auf graphischem Wege eine Ausgleichung 
vor und berechnet weiterhin die Leistungen und die Wirkungs- 
grade, die, graphisch aufgetragen, nunmehr ein vollständiges Bild 
geben. 

Mußte man dagegen das Wasser mit dem Flügel messen, so 
besitzt man in der Regel nur für einen Öffnungsgrad eine voll- 
ständige Momentenkurve; von den übrigen ist nur je ein Punkt 
bekannt. Desgleichen ist auch von den Wasserkurven je nur ein 
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Punkt Torhanden, und zwar wird dieser im allgemeinen nicht 
genau derjenigen Geschwindigkeit entsprechen, auf die es ankommt. 
Man muß darum das Bild zu ergänzen suchen. Das gelingt am 
sichersten von den Momentenkurv^en aus, die man in ihrem mittleren 
Verlauf ohne Gefahr als affin hinsichtlich der n-Aclisc ansehen 
darf und somit an Hand der einen aufgenommenen Momentenkurve 
leicht ein Stück weit ziehen kann. Aus den Momentenkurven lassen 
sich aber nach Fig. 223, Abschnitt 167, mit einem bekannten 
Punkte die Wasserkurven finden, sobald noch die Wassermenge 
für den Leergang bekannt ist.^) Damit bekommt man aber auch 
alles Weitere. 

Es empfiehlt sich, schon während des Versuches die grapliisehe 
Aufzeichnung zur Kontrolle zu benützen, um nötigenfalls sofort 
auf einen Versuch zurückzukommen, der aus der lieihe fällt. Nach- 
träglich ist dies in den meisten Fällen nicht mehr möglich, woil 
der Betrieb nicht mehr gestört werden darf. 



*) Bei der Francis-Turbine kann zur Festlegung der WaHsorkurvo bequem 
die Geschwindigkeit des Schwebcns herangezogen worden, die mau nnrli Ab- 
schnitt 166 ans den Radhalbmcssem berochuct. 
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Von Dipl. - Ing. Karl Weidmann, Assistent an der Technischen Hochschule 
zu Aachen. Mit 35 Textfiguren und 5 Tafeln. Preis M. 4, — . 



Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin 



Die Regelung der Kraftmaschinen. Berechnung und Konstruktion der 
Schwungräder, des Massenausgleichs und der Kraftmaschinenregler in ele- 
mentarer Behandlung. Von Max Tolle, Professor und Maschinenbau - 
Schuldirektor. Mit 372 Textfiguren und 9 Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 14, — . 

Die GeMäse. Bau und Berechnung der Maschinen zur Bewegung, Verdich- 
tung und Verdünnung der Luft. Von Albrecht von Ihering, Kais. 
Regierungsrat, Mitglied des Kais. Patentamtes, Dozent an der Königl. 
Friedrich- Wilhelms-Üniversität zu Berlin. Zweite, umgearbeitete und ver- 
mehrte Auflage. Mit 522 Textfiguren und 11 Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 20, — . 

Kondensation« Ein Lehr- tmd Handbuch über Kondensation und alle damit 
zusammenhängenden Fragen, .einschließlich der Wasserrückkühlung. Für 
Studierende des Maschinenbaue«, Ingenieuro, Leiter größerer Dampfbetriebe, 
Chemiker und Zuckertechniker. Von F. J. Weiß, Zivilingenieur in Basel. 

Mit 96 Textfiguren. In Leinwand gebtmden Preis M. 10, — . 

Die Dampfkessel. Ein Lehr- und Handbuch für Studierende Technischer 
Hochschulen, Schüler Höherer Maschinenbauschulen und Techniken, sowie 
für Ingenieure und Techniker. Bearbeitet von F. Tetzner, Professor, Ober- 
lehrer an den Königlichen vereinigten Maschincnbauschulen zu Dortmund. 
Dritte, verbesserte Auflage. In Leinwand gebunden Preis M. 8, — . 

Anleitung zur DurchfOhrung von Versuchen an Dampfmaschinen 

und Dampfkesseln. Zugleich Hilfsbuch für den Unterricht in Maschinen- 
laboratorien technischer Schulen. Von Franz Se ufert, Ingenieur, Lehrer 
an der Kgl. höheren Maschinenbau schule zu Stettin. Mit 36 Textfiguren. 

In Leinwand gebunden Preis M. 1,60. 

Technische MeSSUngeni insbesondere bei Maschinenuntersuchungen. Zum 
Gebrauch in Maschinenlaboratorien und für die Praxis. Von Anton Gram- 
berg, Dipl.-Ing. , Dozent an der Technischen Hochschule zu Danzig. 
Mit 181 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 6, — . 

Technische Untersuchungsmethoden zur Betriebskontrolle, insbesondere 

zur Kontrolle des Dampfbetriebes. Zugleich ein Leitfaden für die Arbeiten 
in den Maschinenbaulaboratorien technischer Lehranstalten. Von Julius 
Brand, Ingenieur, Oberlehrer der Königlichen vereinigten Maschincnbau- 
schulen zu Elberfeld. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
301 Textfiguren, 2 lithogr. Tafeln und zahlreichen Tabellen. 

In Leinwand gebunden Preis M. 8. — . 

Generator-, Krattgas- und Dampfkesselbetrieb in bezug auf Wärme- 
erzeugung und Wärmeverwendung. Eine Darstellung der Vorgänge, der 
üntersuchungs- und Kontroll mcthoden bei der Umformung von Brenn- 
stoffen für den Generator, Kraftgas- und Dampfkessel - Betrieb. Von 
Paul Fuchs, Ingenieur. Zweite Auflage von „Die Kontrolle des Dampf- 
kestelbetrlebes". Mit 42 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 5.—. 

Formeln und Tabellen der Wärmetechnik. Zum Gebrauch bei Versuchen 
in Dampf-, Gas- und Hüttenbetrieben. Von Paul Fuchs, Ingenieur. 

In Leinwand gebunden Preis M. 2, — . 



Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von J ulin 



Spr 



DIt H^bsmigt. Theorie und Kritik ausgeführter Konstniktiooen i 
soDderer Berücksichtigung der elektrischen Anlogen. Ein Handln 
Ingenieure. Techniker und Studierende. Von Ad. Ernst 
Maschinen -Ingenieurwesens nn der Kgl. Teclin. Hochsthule lu i 

Vierto. nfubcarl^eiteto Aufltige. Drei Bände. Mit U86 Teit^gure 
Ü7 lilhogr. Tftfeln. In drei Lein wand bände gebunden Preis M. | 

Die Werkzeugmaschinen. Von Hermann Fischer, Geh. Regiennga 

Professor oq der Kgl, Teehn. Hochschule zu Hnnnover. 

Ers(«rB.ind: Die Mo tallboarbeitungs-MaschiDen. ZwrataJI 

mehrte und verbesserte Auflage. Mit 1545 Figuren im Text u 

SO lithogr. Tsfoln. In Kwei Lein wand bände gebunden Preis U. i 

Zwfiter Band: Die HoUbearbeitungB-Maschincn. Mit 421 F" 

im Text. In Leinwand gebunden Preis M. ] 

Die Weflczeugmascliinen und Ihre Konstruktionselemente. 

buch zur Einführuna in di.>n W'orkn'iiniimschinenbau. Von Fr 
Ingenieur. Oberleh^^^^ iin di-r Kgl, hölii-ren Masch inen liau Eich ule in E 
Zweite, erweiterte Aufliigc. Unter der | 

Die Tflchnoiogie des Maschinentechnikers. von ingejiieui 

Profeaaor, Oberlehrer an den Kgl, \'cn'ini);t<;n MuschinenbAUfidtuli 
Cüln SOt 377 Textfjgurt-n. In Leinwiinl gebunden Preis 1 ' 

üiier Dreharbeit und Werkzeugstihle. Autorisierte deutMhe A^ 

der Schrift: „On the art o( culting metda" von Fred. W, 
Philadelphia. Von A. WallichB, Profeäsor an der TechnisohMi | 
schule zu Aaeheu. In Leinwand gebunden Preis H. i 

EiaStiZität und Festigkeit Die für die Technik wichtigsten Sätze und 1 

erfabrungB mäßige Grundlage. Von Z]r.'3nd' C- Bach, K. WDJtt.| 
direktor, Prof. des Maschinen-Ingenieurwcsens an der Kgl. Techn. J 
schule zu Stuttgart, Fünfte, vermehrte Auflage. Mit Toxthg 
20 Tafeln in Lichtdruck. In Leinwand gebunden Preis U. | 

Der Fabrikbetrieb. praktische Anleitung zur Anlage und Verwaltn 

Maschinenfabriken und ähnlichen Beirieben sowie zur KalknlatiiB 

Lohn Verrechnung Von Albert Ballewski. Zweite, verbesserte! 
la^c. Preis M. 5. — : in Leinwtind gebimden H.J 

HiltsbUCh für die Elektrotechnik, unter Mitwirkung einer Anzahl FachgeJ 
bearbeitet und berau.Hgegehen von Dr. Karl Strecker, Geh. . 
und Professor, Siebente, vermehrte und ver!;es=erte Auflage. 
Textfigiiren. In Leinwand gebunden Preis H, .| 

HlifSbUCh für den Maschinenbau. Füt Maschinentechniker sowie f 
Unterricht an technischen Lehranstalten. Von Fr. Froytftg, 
Lehrer an den t«chni.wi]en Slaatslehrana talton zu Chemnitz. ~ 
mehrte und verbesserte Auflage, 1164 Seiten Oktav -Format. Mit IQC 
figuren und 8 Tafehi. 
In Leinwand gebunden Preis M. 10, — ; in Gonxleder gebunden Preis ]£V 
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